ο τι Ε, 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
ι 


ΦΕΡΕΣΥΧΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 


Υπο 
ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ 


ΑΘΗΝΑΙ 1977 


νι πεόλσςς» 


ΤΠ ἀρχική µορφή τοῦ παρόντος βοηθήµατος ἦτο τοιαύς 
ὥστε τοῦτο νά ἐκάλυπτε τάς ἀνάγκας διδασκαλίας τοῦ ων 
µατος τῶν φερεσύχνων συστηµάτων εἰς -τά τμήματα πεχνιτῶν. 
Ἔγκ/σεων καί Ρ/ΗΒ τῶν Σχολῶν Προσωπικοῦ ϱ18, κος, 


'Ἡ ἐπελθοῦσα ὅμως ἐν τῷ μεταξύ υἱοθέτησις παρ) ἡμῖν 
νέων συστηµότων ὑπερθέσεως ὡς κατ 'ἡ ἄποψις ὅτι τό βοήῄθη-- 
μα τοῦτο θά ἦτο δυνατόν νά καταστῦ χρήῄσιµον καί εἰς λός 
ἐγδιαφερομένους διά τάς βασιμάς μ τῶν συστηµότων ὑὅπερ-- 
δέσδως, ὁδήγησαν εἰς τήν προσθήκην ἀρκετῶν νέων κεφαλαί-- 
ων, | | 


Οὕτως εἰς τάς ἀκολουβούσας σελίδας ἐξετάξονται αἱ 
βασικαί ἀρχαί παΐ δίδονται χαρακτηριστιιά παραδε ίγµατα 
δι ἀμφοτέρας τάς κατηγορίας τῶν συστηµάτων ὑπερθέσεως, 
ἤπου τῶν συστηµάτων ὑπερθέσεως διά πατανομῆς συχνότητος 
(φερεσύχνων συστηµάτων) καί τῶν πονούτων διά -κατανομῆς 
χρόνου. "Ἠπομένως ὁ ἀπριβέστερος τίτλος τοῦ βιβλίου τού- 
του δό ἦτο: Πλυστήματα "Ὑπερθέσεωςα, 


Βὶς τό ΤΙ µέρος ἀναλύονται τά βασικά κυκλώματα τῶν 
φερεσύχνων συστηµότων ἐνῶ δέν συµθαίνει τοιοῦτον τι διά. 
τά συστήµατα ὑπερθέσεως διά κατανομῆς χρόνου, πΠοῦτο ῥά 
ὀποτελόσῃ ἀντικείμενον μελλοντικῆς συμπληρώσεως,  ἀφοῦ 
προηγουμένως ἐκ τῶν εἰσαχθησομένων, τούὐλάχιστον παρ) ἡμῖν, 
συστηµάτων ὑπερθέσεως τῆς κατηγορίας ταύτης κυρίως τῶν 
ῬΟΜ) καταστῃ δυνατή ἡ ὁμαδοποίησις καί ἡ κατάταξις τῶν 
χρησιμοποιουμένων πυκλωμάτων, 


Αἱ πρός πατανόησιν τῶν διαφόρων πεφαλαίων ἀπαιτούμε-- 
ναι βασικαί γνώσεις πυρίως ἐπ τῶν ἠλεκτρονικῶν καί τῆς: 
Φεωρίας τῶν τετραπόλων κατεβλήφθη προσπᾶβεια νά ἐπτίφθεν -- 
ται συμπερασματικῶς, Λιά πληρεστέραν πατατόπισιν ὁ ἀναγνώ., 
στης πρέπει νά προσφεύγη εἰς τά κατάλληλα εἶδικά βοηθήμᾶ-- 
τα, ἐνδειιτικός κατάλογος τῶν ὁποίων παρέχεται εἰς τήν 
παρατιθεµένην βιβλιογραφίαν, | 


Περαίνων ἐπιθυμῶ ὅπως εὐχαριστήσω Φερμῶς τούς κάτω-- 
Άν ὑπηρεσιακούς παρἄγοντας,οὶ ὁποῖοι εἴτε ὃ ιά τῆς παροχῆς 
σχετικῶν στοιχείων εἴτε διά χρησίµων ὑποδείξεων ἐβοήθησαν 
σηµαντ νκῶς εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς προσπαθεῖας µου: 


α. ΠΙσἀαούσης Εὐάγγελος 'Ὑποὸ. /Ἡ 


β. Κυπαρίσσης ᾽ Ἰωάννης Τομ. /Ἡ 
γ,  Λαμπρινόπουλος ᾿ Λνδρέας 'Ὑποτ. /Ἡ 
δ. "λννινος Γεώργιος ΠΥΊ/1 


| "Ώπίσης Φερµαί εὐχαριστίαι ὀφείλονται Ἆαΐ πρός τούς 
πλ ντος µου τοῦ Υ.Τ.Κ.Δ.ν μετά τῶν ὁποίων κατά τ 
μακρόν Ὃ ο ον διάστηµα τῆς συνεργασίας μας εἰς τήν 
ὑπηρεσζαν τῶν /Σ ἐμελετήθησαν καί ἐλύθησαν. πολλά ἐν 
τῶν ἆ ναφερθέντων ος ν καί μάλιστα εἰς μίαν ἔπο- 
χήν καῦ ἣν ἡ Αι] τῆς σχέτ ικῆς Αν ανεσηαφιας Ἠνρμη, 
λα) τῆς διεθνοῦς , το αἰσθητή, ίν 
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λθῆναι 1977 | ο. Λημ., Ῥνανν υκάκης 


-Ἱ 


ΜΙΝΑ  ΠΕΡΤΗΧΟΜΕΝΩΝ 


τς αν «ΕΤΡΑΤΩΡΗ πα. 


ΣΚΟΠΟΣ ΦΩΝ ΣΥΣΠΗΜΛΠΩΙ ΥΠΕΡΘΕΣΕΩΝ ο ιο 


ΕΙΔΗ ΜΒΤΛΔΟΣΒΩΣ Ε1Σ.ΠΔ ΒΕΡΕΣΥΧΠΜΑ Σον κκ κκ ωκως 
2.1, Μετάδοσις ἐπί μεταλλ υιοῦ φορέως :ἕν . 


ὥς, 


γὠγῶν ο ος ρα απ ωρες ντι τες 
5.2. Ἠετάδοσις ἐπί 'φοῤέως ἐκ-4 ἁγωγῶν τι... 

. - .- 1 ας Ε α ».. - τ 
2.32. Μετάδοσις µέσῳ ραδιοηλεκτρικῶν «ζεύξεων , 


ΔΤΑΤΡΕΣΤΣ ὄΠΡΕΣΥΧΝΩΝ ΣΥΣΒΗΜΛΤΩΗ νο νι τοις 
ΜΟΝΑΛΗΣ «ΜΕΠΡΗΣΡΩΝ ΒΤΣ ΤΑΣ -ΠΗΛΕΠΤΚΟΤΝΩΝΤΙΑΣ «Αν 
5.1. Στάθµη ος πως σον 
δ.ο. Σχετική ὁὀτάβθμη ο ο ο ο μ πἩ 


5.0. Λπόλυτος στάθμη ως ο ος 


4 
ο ο ΡΟ ΣΑΟ ΦυΟΦΟῥΟΟ 


5 ό οφ 


2.4 Προσδιορισμός ἀπολύτου στόθµης ἰσχύος ὁμ. 


τῆς ὀπολύτού στάθµης τάσεως. 
5 ἁχπιηπσο ιαπ μμ κκ κο. 
5 ο. Στάθµη ἄν αφορᾶς . .. ο. .. ο οσα ο ο ο κ. ..ὀ ' 9 κ 


ΣΤ. :ΒΑΣΤΚΛ ΚΗΚΛΟΜΜΙΝ ΤΗΣ ΦΕΡΗΣΥΧΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 


ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΠΣ μα πο ών. --- 
6.Ί. Διαμορφωταί Ὁ μοι οδων αν... 
δ,τ,Ί, Διαμόρφώτής ἄνευ ἰσοσταθμίσεως 
θ.Τνξ, Διαμορφωτής ἁπλῆς ἰσοσταθμίσεως , ᾿ 
6.12. Διαμορφωτής «διπλῆς . ἰσοσταθμίσθως 
πο αρα. ᾿Ααυμρετ βία” οὗ δ γάµορφωτοῦ ο... 
6.1.5. Κυματοµορφή τοῦ ᾳήματος ἐξόδου 
το ποῦ διαμορφωτοῦ ινε ενω νε νο ωρες 
ο 6.1.6. Σύνδει.ς διαµορφωτοῦ μετά φίλτρου 
ϐ»ξ, Διαμορφωτής διό τρανζίστορ ,... νο. ττ. 
6.7. Οµαδοποίησις τῶν φερεσυχνικῶν διοδεύσεων 


ΠΒΡΤΟΡΤΣΓΗΣ ΠΛΑΒΟΥΣ ,.ν «ένωνε κο νννωωωωω. 
ΠΑΘΗΤ ΙΚΑ ο ο Ομ σπιν ο σασμα 
πιπεριά ς 
ο πο ος μαμα. 
β) Φίλτρα Ἑ-ςσ πα πα α π Μη 
γ) Κρυσταλλικά φίλτρα... νεος ων ωοοος 
ὃ) Μηχανικά φίλτρα «νι ον 


ΙΓ. .- ; 
ο ος ὃς ρα κὰ 


Υά 11 


Ἐτς 


ο ο, Πετασχηµατισταί προσαρμογῆς ο “Ἱσμρρος η 
86,3, ΄Ἐξασθενηταί (στοιχεῖα ἀποσβέσεως) ας 
8.4. Εξισωταί δν δὁ ο φις ὃ ο ια κ: νο οι... 


ΤΕΡΜΑΛΠΙΤΚΛΤΙ ΔΙΛΕΑΞΡΒΤΣ ο Ωμ ο φ-- 9 
ο Ἡ, Διαφορικός µετασχηματιστής ,...ι....... 
9,2. Τερµατιυκή διάταξις 2 μετασχηματιστῶν, 

9.0. Διάταξ.ς. ἀποζεύξ ξεως. (ζεύντης). κ ..- 


ΒΝΤΣΚΤΠΙΑΤ αιμα πο 
16, τ. Παραμορφώσε ες οπα τούς ἐνισχυτάς 
18. οἱ ἐνισχυταί εἲἷς τά Φ/Σ νο. ὃ δ οἷρι Αδῑω 
"ος Ἶ, "Ενισχυταί χαμηλῶν συχνοτήτων (Χ,Σ, } 
10.3, Ἔνισι υταί εὑρέως φάσματος μας πι 
Πες, 1. ᾿Ανάδρασις αρ ας 
Το ο, ᾿Βνισχυταί «Υράμμῆς μας νωναιας Ἐν 
105.21. ΄Μηχαν νόν' σύότημα αὐτομάτου ρυθμ{[.. 
σεως «στόθµης ο ο α αο 
{0.3.3. ο, Σύστημα ,αὐτομάτου ρυθµίσεως στά-. 
Άμης. διά. 9ερµμ ίστορ απ 


ΠΑΥΑΤΟΤΗ ΦΒΡΟΥΣΩΝ ΣΥΧΠΟΤΗΤΩΝ ., ον ν ο ο  ως 
11.1. Όασιή γβννήτρνα .,....... σπα. - 


Ημ τ) Παραγωγή φερουσῶν διά πολλαπλασ νασμοῦ/ 


ὃ ναι ρέσξεως τῆς συχνότητος τῆς βασικΏς 
γεννητρίας κά ο ο ος 


ον Πολλαπλασιασμός συχνοτήτων διά χρήσε. 


14, 


ως πεκορεσµένων πην ίων κοκ καν μα μιδς 
ρα Δίαίρεσις συχνοτήτὠν' δνά χρήσεως δὶι.-- | 
σον αθῶν πολυδ ονητῶν - . . “αυ. να -. αρ ”.. . . υς. ος 


ΔΙΑΠ ΑΒΕΤΣ. ΠΕΡΤΟΡΊΣΜΟΤ. ΘΟΡΥΒΩΠ ., οσο ο νο 
αμ Ῥενικά ο. ρν.... τί 


14, ΐ. πεπαλλάκτης πεντριεῆς αι ως σα, 


μα το λ Κατεύθυνοις' Α πρός Β δὲν λ ο- ον μον. 


η ὃν Κατεύβυνσις Β πρός «9... 


Ἰ4.ο.,. Μεταλλάντης, σοπ.υνῆς, συστοιχίας' ον νο 


ερδολοἑ τε ΑΤΑΡΑΝΗΕ ττωον τα ντος 


ον αμ ο ο τν «φηκικώκηρνγώ τς ας. 


ΤΡ 


101 


103 


107 
107 
108 
Π 


114 
190 
121 
121 
1935 
124 
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αχ 


Σελίς 


πχχ, ΡΙΡΡΑΦΛΕ «ΦΡΡΕΣΥΧΝΩΝ ΡΗλπΦοτκως, ήπαινοί 


16. | Φ/Σ 2΄ ΔΤΟΛΕΥΣΕΡΙ, ΡΥΠΟΥ Ῥοα--2 ο μα. 129 


16.1... Τεν υκᾶ. χαρῶμτηριστ κά ον κενο ο 129 
16.3. Σχέδιο συχνοτήτων... ,ν..ς. ον στα οον ο 170 
16, 2. 10δός. ἐππομπῆς. μα παπα κε ζκ κος. ον 151 
:Ἵθιά, 10δδς. λήφεως ο στ ο μπι στρ ον 130 


ο 16,5, λὐτόματσς, Ῥύθμισις Σε ισώσεως ΚΑΕΡ{Β,} ἐς {3 
1. δΣ Ἰρ ΔΊΟΔΏΥΣΕΩΝ Σ1ΠΘΥ ΒΕΠ -.Γή 2 νο ννρων ος 135 


1.1. Ῥενικά χαρακτηριστικά ο. νεος τσ 125 
17.5. Σχέδιον συχνοτήτων ο, ο. ο νοκ τω λα ος 15η 
1{. εν "Ὁδός ἐκπομπῆς. ιο... ο πτν.. σ ς 1321 
11.4. Οδός λήψεως ο μπα μη ων 138 
11.5. ᾿Αὐτόματος ρύθμισις ἐξισώσέως, ο 
18. 8/5 19. ΔΙΟΔΕΥΣΕΩΝ π12Κ. ο τα ον ον νοκ δν 141 


Ἰ8. 1. Τενυμά χαρακτηριστ ιά - Σχέδά ον - ὄνχνο-. 
τήτων απο ο πμ ο Ἡ 141 
ο ο.” 146 
κ. .ὰ ερδός. λήψεως εώς 5 ποσα ο ο οσ.. 
Ἰδά., Αὐτόματος ρύθμιδις στάθµης .., «νεο. τς - 144 


19. ο ΣΥΣΤΗΜΑ. Υ6ο ο ο ών 
18.1. Τεν ιά χαρακτηριστικά νε ων κα κ το ως 145 


19. ρ Σχέδιον συχνοτήτων- ἀρχή. λειτουργίας , .. 145 


ο αν σάς 


20. ἂ/Σ ΒΠΙ ΟΜΟΑΞΟΠΙΚΩΝ κ”. 
τω, Ἡς- ΣΥΣΤΗΜΑ 1260 ο να ο ο ο ο πο να ππο 


ΙΕ ΤΗ Σχηματ υσμός ζώνης µεταδόσεως σον λαο 
ος Ὁδός ἐκπομπῆς - ὁδός. λήψεως νο κ 120 
1 στ λύτόματος ρύθμισις ἐξ ισώσεως τ απέν 152 


τά, "Ενδιάμεσοι ἐνισχυτιμοί σταθῃοῖ-, νε... «5 
21.5. Ῥηλετροφοδότησις ἐνδ ιαμέσων. ἔνισχντι.-- 


κῶν ἀνεπιβλέπτων Κέντρων ο μη ην 15] 
25. Φ/Σ γο7ο0. πο πώ όνος... 158 
29.Ί,. Σχέδνον συχνοτήτων ρα ΜΑ 1568 
28,2. Οδός ἐκπομπῆς - ὁδός λήψεως, ντος. 158 
ο... Αὐτόμοτος ρύθμισις ἐξισώσεως ο ομε. 160 
86.4. Ἐνδιάμεσοι ἐνιοχυτικοί σταθμοί ...»,.... {δρ 
52.39. Τηλετροφοδότησις ἐνδιαμέσων. ἔνισχυτι.-- 
πῶν σταθμῶν σι πο πο κ 164 


ο ια ΣΥΣΤΗΜΑ. ΜΙΑΣ ΔΙΟΔΕΥΣΜΩΣ ΤΥΠΟΥ προ 165 
25,1, Τεν νά χαρακτηριδτ ικά-Σχέδ ον συχνοτή-. 


) των μιας ος ον δες. «ρω 2 νώνω 165 


ο5.ᾱ, Οδός λος ως. ποιο ος ος κκ ἡ 
23.5, Μετάδοσις σημἄᾶτων ᾽ Ρο. -- 
23,4. Παράδε υγµα χρησυµοπο νῄσεως τοῦ Πο. 
ο”.5, Φώρασις ο Ου 


δᾷ, Ἡ ΡΕΧΝΤΚΗ ΠΩΤ ΔΙΑΣΥΝΔΑΏΣΒΩΝ Κλτ ΑΠΟΜΑΣΤΕΥ-- 
ου αμ ο ο ο. 
24,1, ας τεχνυιή τῶν διασυνδέσεων «εν «νο 
ον, ΜΒ τεχνικ πῶν ἀπομαστεύσεων «.ε...« 


δημ ΦΕΡΕΣΥΣΗΑ ΤΗΛΗΓΣΑΦΤΚΑ ΣΥ] ΗΜΑΤ Α 


25, ο. ΑΡΧΛΑΤ απο ας τος λος τον 
51, Πά σήματα τοῦ τηλετύπου ο... 


4519, Ῥαχύτης βήματος: (ὔ τηλεγραφυκή’ παν 


ο πα ον ο ο 
το 5, πηλεγραφική. παραµόρφωσις »,ε νε...» 
οΒκήν Μετάδοσις τῶν τηλεγραφικῶν. σημάτων, 
ΡΟ, Ῥασινόν ᾿σχέδνον. ζεύξεως᾽ τηλετύπων 

ο µέσῳ ὤ/Σ. ο ο ο ο ο -ᾱ 
95.6, Μετ ατροπεύς͵ Α/Α ρεύµατος «».«,οκννν 
ολα, Εύρος ας ζώνης ο νο νων υτας, την 

92 8. βορωείς µεταδόσεως᾽ φερεσύχνων τηλέΥρ. 
δυστηµότων ο ο ο. 
αι. η σΣτάβθµη᾿ ἐμπομπῆς ἀνά Βρε ο νο 


οσα ΠΕΡΤΤΕΑΦΑ1Ι κ μομσ, ΣΗΛΕΓΡΛΟΤΚΩΝ ΣΤΗ Η»- 
| ΜΛΠΩΝ: 

ο ο  ΗΜΑ ΒΕΟΤΩΝΟΥ ΦΒΑΒΓΡΑΟΤΑΣ. ΑΜ. .ῃ. 

ο 1φθ 1.1, Τενική περιγραφή σεν αἃ 


Φο. 1κοι- Διαμορφωτής Ὃ τω 


σα απο ο ο εσσασο α 
6. 2. ΦΕΡΕΣΥΧΝΟΝ΄ ΠΙΠΛΕΤΡΑΦΤΚΟΝ’ ΣΥΣΦ4ΗΜΛ᾽ μι 
Ὅ (24 ἈτολβΥΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΥ συ μμνα 
ον ολ, Τεν υκή. περιγραφή. ο δε. 
ος οἱ. 6 πομπός. τῆς - δφοδεύσεως-, 
μδθιὸο.ὸ. ο δέκτης-τῆς διοδεύσεως , 


οἳ., ΜΠΡΗΣΤΣ ΠΗΣ ΠπΡΑΠΟΡΦΩΣΒΩΣ πρ ΤΠΛΕΓΡΛΣΤ-- 


... 


: ΚΩΝ: ΣΒΗΑΤΩΝ, πο ο οακκμσ ας 
τα ΜΕ ΛΛΟΣ1Σ᾽ ΦλΑαοΘσΗΤΚΩΝ ΟΤΑ ΛΗΚΑπΟΝ" 


ὀ8, ΦΕΡΒΣΥΧΝΟΝ ΡΛΛΙΟΦΩΝΊΚΟΝ ΣΥΣΣΠΜΑ 5 ΚἩν. ... 
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χὰ 


Σελ ίς ) 
28.1. Ῥενικαί ἀρχαί «ο «νο εα.οε«οος» ως στὸ 
282’, Σχέδιον συχνοτήέων «« νοκ «ο εκ κννν.. η 
28,2. Οδός ἐππομπῆς -- καταστολή θορύβου .., 214 
28.4. Οδός λήψεως ο ον οσα 214 


γ1. ΣΥΣΡΗΜΑΤΑ ΥΠΒΡΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑ. ΚΛΠΛΑΝΟΜΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 


209, ΣΥΣΙἨΜΝ ΠΛΑΜΟΚΩΔΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ νε... ο 915 
20.1, λναλογιυκή καί φηφιακή μετάδοσις αν οὰ οΊ6 
29.9. Σύγκρισις μεταξύ ἀναλογικῆς παν φηφιαᾶ- | 


κῆς µεταδόσεως ,,... ο μον 219 
90,2. Δειυγματοληφία ο πμ νο ο ου ᾳ ας 
29 4. Κβαντοποίησις παΐ συστολή «ο «κο εεοςς 2 


29.5, Κωδιμοποίησις ο. «νοκ κε κε..." οο4ἡ 
29.6. Σχηματισμός τοῦ συστήµατος ὑπερθέσεως 

διά κατανομῆς χρόνου «, «ο. «νε «9. .... ρο6 
29.Τ. Συγχρον νσμός Πν  οο-- ο] 
29.8, Μετάδοσις σημάτων «,ε «ο «ολλ λλ. 1" 
29.9, Ἡασνκαί διατάξεις ἑνός συστήµατος Ῥ0Μ 228 
209.10, Σύστημα Ῥ0Μ 20/30 «κ ω«κκ ολο. ο 9. 2720 


50. ΠΗΛΕΓΡΛΦΙΚΑ ΣΥΣΗΠΗΝΕΑ ΜΟΧ «εν γεοκλαλκκλ.. η] 
ο 5ο. Ἡ ἀρχή τῆς αὐτομάτου διορθώσεως τῶν | 

ΤΙ ΦΗ ο. 259 

30,2, Ὑπέρδεσις διά κατανομῆς χρόνου .ά..». 242 

20.3, Περιγραφὴ συστήµατος ΒΙΜΌΣ 2/41... ο 5 

5ο,7,. Οδός ἐμππομπῆς «« «κ ο γεν... 245 

50.”,2. Όδός λήφεως «. κ... ..« τῶν 
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ΠΙΝΑΞ. 
Τὰ ον ουμέόλων 


η κα. 


-- μάς με οιελνεο-- κει μας 


[ώρας 
ει | Φίῆτρον θαδυπερατόν 


[τι] ετ οσα κ ακωρμάοκα, σε Φίῆτρου ὑψπερατόο 
--έ--- ἵ Άρω τά, διασταωρύοεως ν 
νὰ ίω μα | Φίπρου διεβεύσεως ζώνπς, συχν. 


ἥ [1 ᾗ Φίβιρου ἀπομοπᾶς ζώυπς συχν. 
1 | Κανός ἤ οὔδέτερος ρωστήρ 


-ιμ-] “πηγή μποζ. τς εάσειες 
2) ' Πηρή, Ἐναββασσο Ἐναθήασσομένης, τσ ἅτος 


ατεςν | Ἀοθάηεια ο : δύπίωτος Ρωοτήρ 
| 9 ] Λυχυίοι οπµατοδοήσκω αν Πεπολωμένος ρωστήρ 
| -σσι- ᾗἨνιίρίαοις ή ά αμάν 


ο μαμῥαρσή λώἽ 


-α 
ο τν 
Ἱ. 


πρ] Ππυζον 
ἱ πα | Πηυίου µέ αιδαροπυρΏρα 


κ. Μειαστημαπιονής 


Σποιχεῖον Ἀποσβέσεως - | Νάνοξις προστασίας, ἓξ κ ιόσας 
. Τι ό ἀς νά σα] 
αφ κ [πραυζστορ Ρηρ ὴΕ : Ἔνῃ 
| νι | Ρηρ 91. μα 
ο Β ο πρη }ς: Συηβένυτις, 


πι νε 
κ. αερα 


Περιοριστής, πβάνους 
| Συστοβεύς, 
[1 [δουκθος 
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Κ. ΘΟΠΟΝΗΛΝΜΕΡΗ, Ἠ.Ἡ,Τοςς: "Έογηβο]τ οί ϱ-00ος ἔταεαπε β Γθοπη1]ςἩ 


| 


"πια 


Ἡ,. 50ΠΒΌΡΕΕ: '"Έ1οἱςήτάβο]θ. ΝΕοἩπά οπ{οι-θομπ1]ς" ί 


ι 
| Β 
. ΤΜΠΟ: πταπβί οὔτὸτ - Κοπροπᾶ πρι ]5τ, ατυπάἸθςθη, | | 
-. -. . 5 - στον Τε, . δα ” .α . ο .. ἃ τὸ . λος : τν ν. μ Ἑ Ξ ’ ο νόν Λι | 
.. δε Ἅ λ 
΄ ύ ὁ : ' η ή -. ον εν ο- ἓν ος ἂ' εδ ας. πό ε ὃ ον Ἱ ος .µ .- -ᾱ 
Ξ Γν] σα ἳ σα) ρα λος εν ος κο ΐ τι κ. 4 α ι : 


- 


. μμᾶ 


τ. ἘΤΣΑΤᾷ Ἡ 


{,. ΣΕοποΣσ ΤΩΝ ΣΥσΕΗΗΑΤΩΙ ππβρθῶμεως; 

Προορισμός ἁπάστου τηλεπνἩσινωνι αμοῦ΄ συστήµατος εἷ-- 
ναι Ἶ ὃν ἠλεπτρομαγνητι ποῦ φο εώς µεταβίβασις πληροφορυ- 
ὤν εἶε μακρυνᾶς ἁποστάσειςε Λὶ μεταβιβαξόμεναι πληροφορί- 
αν δυνατόν νά εἶναι ὁμιλίαι, µουσιγή», τά διάφορα. σόµβο”- 
λα τοῦ γραπτοῦ λόγου. (γράμματα, ἀριθμοί), εἰκόνες, σήμᾶ- 
τα ἠλεπτρον Ὠιῶν ὑπολογιστᾶν..Ἡ,λοπ ο: κα 


Δί διατάξεις ἓνός τηλεπιποιννωναποῦ συστήµατος (σχε 
1}, δύνανται νά χωρισθοῦν εἰς τάς Μάτωθι τρεῖς Νατηγορί” 
αςσὰ ι 


4) Διατάξεις μετατροπῆς: Διά τῶν διατάξεων τοῦτων, 
αἱ πρός Πετοεβίβασιν πληβοφορύαυ (πεχ. ἠχητιπά µπύματα , 
σύμβολα τοῦ γροπτού λόγου, Εεἰνόνες.Ἠελπο),. μετατρέπον» 
ται εἰς ἠλεπτριπᾶ σήματα, Μεριῖαί πό τάς πλέον συνήδενς 
διατᾶξεις μετατροπῆς εἶναι τό μιεκρόφώνον» τό τηλέτυπον, 


Ἡ κάμερα" τηλεοράσεως Ἠνλοπο 


Αἱ διατόξενς μετατροπῆς εἷς τήν πλευράν λήφεως(πχ. 
ἀπουστι όν, τηλέτυπον, δέµτης τηλεοράᾶσεως πεολπο) ἐργά.-- 
ἕονται ἀντιστρόφως, µετατρέπουσαν τά λαµβανόμενα ἠλεν- 
τρυικά σήματα εἰς Ματάλληλον µορφήν πληροφορύᾶς, 


β) Διατάξεις διασυνδέοεων{ ἹΠρόμενται περί τῶν ὀργά- 


νων καί λουπῶν διατάξεων τῶν αὐτομάτων ᾖ- χθιροπι νήτων 

πέντρων, µέσω τῶν ὁπούων ες ἐπ τῶν σὐνδρομητῶν ἓνός , 
νάντρου Α, δύναται νά συνδεθῇ προσωρι νῶς μεθ)᾽ οἱουδήποτε᾽ 
ἔπ τῶν συνδρομητῶν Ἑτέρου Κέντρου 8 ἤ τοῦ αὐτοῦ Κέντρου 
Δ. αλ 


Ὕ) πό σύστημα µεταδόσεωςε ᾽Αποτελεῖται ἀπό τάς πά-- 
σης φύσεως διατάξεις καί πυκλώµατα, ὃνά τῶν ὁπούων µετα- 
βιβάζονται τά ἠλεμτριμά σήματα ἐν τοῦ πέντρου Α εἰς τό 
ΒὮ παίέ ἄντιστρόφωςε -. | 


” 


"Ὅπως φαίνεται εἷς τό σχ. Ί.τό σύστημα µεταδόσεως 
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"ο ορεύς εἶναι ῥυνατόν νᾷ εἶναι εἴτε ἐνσύρματος (α.. 
; οσριή γραµμας), εἴτε ἀσύρματος (ράδιοηλεγτρν .. 
πού ξεύξεις διά τοῦ ἐλευθέρου δρουν). Προορισμός τῶν ἑ.. 
νυσχυτῶν γρἀμμῆς (ἐμπομπῆς, λήφεως, ἐν δι α]ιέσων ἔνισχυ.. 
τῶν) είναι. | νίσχυσις τῶν ήλεντρι πῶν σηµότων γὠτά τρό.. 
πον ὥστε τοῦτα, παρά τήν ἐξασθένῃησιν τήν ὁπούαν' θά ὑπο.- 
στο ὕγ πατά τήν µετάδοσύν των δι ἄ' τοῦ φορέως,: νά, Έχουν τι.. 
μήν ιατόλληλον διά τήν λειτουργίαν τῶν συστηµάτων ὑπερ.' 
δέσεως, . ο. ο Ἅ 


Διά τῶν συστημἄᾶτων ὑπερθέσεως ἐπι δι ῴροται ἡ, κπαλύτό. 
ρα ἐπμετάλλευσις τοῦ διατι θεμένου φορέως, δηλαδή ἥ του: 
τόχρονος μεταβίβασις πολλῶν ὁμο ζων ζληΡοφοριΏν µέσω τοῦ 
αὐτοῦ φορέως. Αἱ συσκεναύ ὑπερθέσεῳς Επιτελοῦν καί ἔτο. 
ρον ἔργον: τήν σόντμησιν τῶν ἡλεητρι ιιῶν σηµότων,' Ἡ "σύν». 
τμησις εἶναι ἑπαραίτητος, πρός αὔξησιν τῆς χωρητιπότητος 
τοῦ φορέὼς. Ἱ,χ., τό φάσμα τῶν συχνρτῄήτων ὁμιλύας περιο- 
ρέζεται μέχρι τῶν 2400 Ἡσ,. ἄν κας φυσι πῶς ἐπτείψεται πε». 


νει ἅπαντα τό ἀνωτέρω περιγραφέψτα τμήματα. οὕτωι 


ς) Δἳ. σταθερα ξεύξεις δέν ἄπαντοῦν ὅ, μτάξοςς Λι ασμᾶς. 
«σεων., .. πο 


β) "Οταν. διά τοῦ φορέως δέν ἐπι διώκεται ἡ ταυτόχρονος με- 
«τάδοσις πολλῶν ομοίων πληροφοριῶν, δέν όπαι τοῦνται, 
συστήµατα ὑπθρφέσεως (π.χ. αἳ ουνήθεις συν δρομητι καί 


γραμμας), 


τν) Κάν εἶναι ἀπαραίτητον ὁ φορεύς ψά εἶναι ὁμοιογενής, 


Πχ. πολ ὠδι ονῄ Υραμμήήραδι οηλεντρι ή ξεῦξι ««ὅμοαξονι.. 
ν παολώδιον, 


ὃ) οἱ ένισχυνος γραμμῆς δέν εἶναι ἀπαραίτητοι ὅταν ὁ φο.. 
| ἕ 


ρεύς ”Ἵρουσι δη] μικρᾶν ἐξασθένησιν ἑνῶ ὤντιθέτως τό 
πλῆθος τῶν ἐν δν αμέσων ἐνισχυτῶν αὐξένει, αὐξδνομένης 
τῆς ἐξασθενήσεως τοῦ φορέως, 


πα 
ὁ : | 
σεως διακρίνονται εἰς τάς πότωθι δύο κατηγορίας, 


το αόνως διά καταγομῆς συχνότητος. - 
Δνά τοῦ φορέως ε’ 


σω μιᾶς ἐναερίου γραμμῆς "Είναι δυνατή µετάδοσις οσυ.. 
χνοτήτων ἕως 150 ΚΠα, ἐνῷ µέσω ὁμοαξονιποῦ σωλῆνος ἕως 
6ο ΜΗΣ.,᾽ ᾿Βπί. πλέον ἡ ὠφέλιμος περιοχή συχνοτήτων ἡἑνός 
φορέως ἐξαρτᾶται κΏί ἀπό τάς Τεχν ικάς ως. Π.χ... 
το δυνατή 
ἐκμετόλλευσις μιᾶς ζώνης 12 ΜΗΣ, ἐνῶ σήμερον χρησιµο-- 


ὃς ῥοιαι πληροφορίαι ὅταν μετατρα-- 
ποῦν εἰς ἠλεκερικά, σήματα παταλαμβάνουν µίαν περιοχήν 
φάσμα), ἡ ὁποίο ἔχει ἂν ὡρισμένον 
«θρος, Π.χ, ἡ ὁμιλίᾳ κατέχει τήν περιοχήν 3200-5400 Ἡς 
(διά διαφόρους. λόγοὺς,, οἱ ὁποῖοι 96 ἐξηγηθοῦν εἰς τά 
ἑπόμενα, τό βασικόν φάσμα ὁμιλίας Φεωρεῖται ὅτι ἑπτεί.. 


µέσω τῶν φερεσύχνων συστηµότων (6/Σ). Διά νά ἐπιτευχθῇ" 


σιυκόν φάσμα ἑκάστης πληροφορίας 
μετατοπίζεται εἰς ἄλλην περιοχήν συχνοτήτων, πειμένην 
ὅμως ἐντός τῆς .ἀφελίμου περνοχῆς τοῦ φορέος, Βϊς τό σχ, 
9 παρίσταται ὁ τρόπος ὑπερθέσεως τριῶν τηλεφωνικῶν διο.. 
δεύσεων, "Ἑκάστη διόδευσις «θεωρεῖται ὅτι ἀρχίζει ἀπό 
τήν εἴσοδον τῆς ὁδοῦ ἐκπαμπῆς εἰς τό τερµατικὀν τοῦ δ/Σ 
τοῦ ,ἑνός Κέντρου καί περὰτοῦται εἰς τήν ἔξοδον- τῆς ὁδοῦ 
λήφεως τοῦ Ῥερματ υιοῦ «δ/Σ τοῦ ἀπέναννι Κέντρου, 


Ἄχς 2 Ὑπέρθεσις διά κατανομῆς συχνότητος τριῶν 
τηλεφωνικῶν διοδεύσεων 


2 


δες τήν εἶσοδον' Επάστηίς ΄ δίοδεἼσεως τέθενται αἱ δια- 
τόξεν ς’ οὐνεμήσεως τοῦ σήματος (περιοριστής, φίλτρον) παέ 
ἓν συνεχείς. Ἐπίεται  ὅ' διαµοβφωτής (Δ), διᾷ τοῦ ὁποίου ἕ- 
πυτυγχδνέται ἡ--µετάθεσις συχνότητος τοῦ βασιποῦ φόσμάτος, 
'Ἡ ἓν λόγφ ὅμως μετάθεσι ς- πραγματοποι εἶτάν εἰς διαβορετι- 
μήνν ὃν Επάστην δνόδεύσιν, περιοχῄν' συχνοτήτωνς Οὕτω, ἡ 
Ίη διόδευσις µετατίθεταὶ «εἰς τήν περιοχήν 4-8 Κῆαγη 2α 
εἰς τήν περιοχήν 8-12 ΚΕαπ καί ἩἹ 2η εἰς τήν περιοχήν 12- 
16 ΚΗα. Αἱ τρεῖς διοδεύσεινς Ἠπάταλαμβάνουν συνολιγῶς τήν 
περιοχήν 4-16 Βα (ζώνη βάσεως), Ἡ ὁποία ὁδηγεῖται πρός 
τόν ἐνισχυτήν ὀππομπῆς παίζ τόν. φορξᾶ., Ώΐς τό ἔναντι έν. 
τρον Β, μέσῳφ ποκολλήλων" φίλτρων, διἀχωρέζεται  ἓν κ. 
Ἱς βάσεως, Ἡ Ὀὔνὴ ἑμάστής δνοδεύσεως καί ὁδηγεῖται εἰς 
τὸν ἄποδιάμορφωτήν (ΑΔ), ὅστις ἔκ τῆς ζώνης ταύτὴ ἕ ἄναπα. 
ράγει τό βασιπόν φάσμα, ο αι ως πα ! 


των, -α ἐμφανίέζεται εἷς τήν ἔξοδον τῶν «συσπευῶν ὃ-- 
περθέσεως πα ὁδηγεῖται  πρόξ τόν. φορέα. "Ἡ ἜΒ' εἶναι ἓν.. 
δεχόµενον εἴτε νά ὑποστῇ µμαν ἤ περισσοτέρας διἁμορφώ--' 
σεις ὥστε νά μετατεθῇ ανω διά µετά- 
ὃοσιν µέσῷφ τοῦ διοτι θεμένου φορξως (φάσμα γράμμῆς), εἴτε 
νά μετὰδοφθῆ” ὡς Έφη (ὅπως εἷς τό παρέδειγµαᾶ τοῦ σχ. ). 


: Πζώνη βόσεωςὶ ἦν εἲ εἶναι ἡ ἑόνη συχνοτή- 


ϱ) Συστήματα ὑπερβέσεως διά πατανομῆς χρόνου 


:Ἡ βασι πή διαφορά τῶν ἐν λόγῳ ουστηµάτων ὑπερφβέσεως 
ἀπό τά δ/Σ εἶναι ὅτι ὁ φορεύς δέγ διατίθεται ταυτοχρό -- 
νως εἰς πάσας τός διοδεύσεις τοῦ σὐοτήµατος, ἆλλά διᾶ-. 
δο χν πῶς ἐπί βραχύ διάστηµα εἷς Ἐπάστην τούτων. 


Ἡές τό σχ. 2 φαίνεται Ἡ βασιµή ἁρχή λειτουργίας ἓ- 
νός συστήματος πατανομῆς χρόνου διά τήν. ὑπέρθεσιν τρι- 
.υὢν δνοδεύσεωνο Εξς Ἐπαστον πέντρον τοποθετεῖται ἀἄνά εἷς 
διαπόµτης Α (ἡλεητρονιπός), ἁμφότεροι δέ διά παταλλήλου 


Α 
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συστήµατος συγχρονισμοῦ περιστρέφονται, ταντογρόψώς. ήν 
ἠρονιπήν σεν γμήν Γ.πχ., οἱ βραχίονες ἀμφοτέρων., τὸν 
ναποπτῶν εὑρέσκονίάμ. ς τήν θέσιν 'Ί μα ὀυνὲπῶς ενώ, 
υνατή ἡ μετάδοσις. τῶν σημάτων τῆς Ίης διοδεύσεωςαῄετά 
Τό ὧρι μένον χρόνον, δηλαδή τήν ες στιγμήν ἓν, 
οἳ βραχέονές θὰ ποβοὖν. οἷς μήν δεν, ὃνό ήν µετάδὸ- 
σιν σημάτων τῆς' θας διοδεὐσεὠς Ἠιοιῳ.. ν 


! 


2ν ἈΤΔΗ ἩΒΕΛΛΟΣΒΩΣ Πτσ Ἐκ Φπρώσυσηα 


τος «Ὅσαν ἀφορῦ εἰς τό ἑζδος τοῦ φορέως;.ὃ ὁποῖος . χρη-- 
εις | 


διµοπονεῖται. διά τήν µετάδοσιν τῆς Ἑώνηξ βάσεως. καί εἰς 
τόν πρόπον χρησιµοποιήσεως αὐτοῦ, διαπβύνονταν, αἱ πάτω-. 


ὃν περιπτώσει δ; 


1 
| 


δαν Μετάδοσι-ς ἐπί μεταλλινοῦ. φορέως ἐπ 2 ἀγωτῶν. :- 
[ε: Ὅτην .χρησυµοποι εἶται ἡ αὐτή - 
ΗΕταλλιγή γραµµή παζ διά τάς "δύο -κατευθύνσει.ς µεταδόσε- 
ὧαν Ἐμάστη ὅμως µατούδυνοῖς ἐργάξεται «ἐπί δύαφορετὶ ῆς 
πρριοχῆς συχνοτήτων», Βζ ς τδ, σχ. 4:-δει πνύεται ὡς ποαρᾶ.- 
δειγμα τό «εἴδος ἀὐτῆς τῆς µετᾶδόσεως ὃν ἕν δ/Σ 12 ὃν 


α "ηϊς τήν περ’ ττωσιν ταύτ 


5 .. 5: ἳ 


δεύσεων καί φορέα ἓν Σθῦγος Μαλωδίου, 
. , η ο ος " ͵ ϕ 


ο) 


(δν (ικιβώδιο): : 


ἡρ ωφδο ο κατευθύνοσως 
| .. ν» | ΜΛῄις 


ο ἃ ο ς σι 1 βιοᾶτά-τι 
σα ο πες ο. οξς- ο ..... 
ρα ον  ᾖ με η. Βμσομηά 


λπηφις ο. μα ο [ 60-Ιοβ κηι 


ομα οή, Δέεις, Α' ος . «Ἐνὸ. ἑλλονοτυνός σιαθµός Γ΄ 


Εαπελιζώωόσεος 


1] Ἴθσδὰς ο. 


Σχ. ἀ. Παράδε' γµα µεταδόσεως ἐπί φαρέως ἐν δύο ἀγωγῶν. 


[ 


ος Διά τήν πατεύθυνσιν:- µεπαδόσεως ἀπό τό Κέντρον 
πρὸς τό Κέντρον Β, χρηουμοποεῖται, ᾗ, περιοχή. συχνοτήτων. 
6-24 ΚΠα, ἑνῶ: διά τήν. ἀντίθεπον πατεύθυνσιν Ἐ πρός Δ. 
περιοχή 60-09 ΚΙ, οὕτω τό, Κέντρον Α ἐμπέμπει τήν χάµη.- 
λήν περιοχήν ὁτδή ΚΗμ Ναὶ λαμβάνει τήν ὑφηλήν περιοχήν 
συχνοτήτων 60.108 Κῆα. λντι θέτως,, τό Κέντρον' Ὦ ἀπόμς 
πει τήν ὑφηλήν περιο ἦν 60-108 Κῆσ παύ λαμβάνει τνῆν χα. 
μηλήν 6-δήά ΚΠσ: μμ, 


'Ο διαχωρισμός τῆς πατευφθύνσεως ἐππομπῆς ἀπδ τὴν κα- 
τεύθυνσεν λήφεῳως εἷς τά πέντρα Α,Β Παζ οές τόν ἐνδιάμς. 
σον ὀννσχυτι πόν ἵ. ἐπυτυγχάνεται µέσφ τῶν φίλτρων ματ εὺ-- 
φύνόεωςο ν | ου ---- ων 

τοι εἶδος αὐτῆς τῆς µεταδόσεως Έχει τᾶ πάτωδθι πλερ.- 
νεπτήµατα: | 


ἳ ΓΑ) ρρ8 κά | : ' τῷ ψ ν ' τω ος ο μις 
α) Ἀρησιμοποινεἶται ἓν μόνον ζεῦγος ἀγωγῶν ὧς. φο - 
ρεὺς. ου πν-α 


β):0 πέν δύνος:διᾷ. πάν “ὀμφάν ν σιν ποτ αληπτῆς, δναφωνζ-- 
ας μεταξύ. των ζευγῶν τοῦ αὐτοῦ παλωδύου εἶναι -μεηρότε». 
βοςο Πράγματι, Ἰ {σχυροτέρα διάφωνζα εἶναι ἤ 'παραδναφω» 
νέό, διότι προµπαλεῖταν ἀπό τά Ὀφηλῆς στάθμης σήματα εἰς 
τήν Έξοξον τοῦ ἐνισχυτοῦ ἐηπομπῆς τοῦ παρενοχλοῦντος 
ξεύγους, ἐπέ τῶν χαμῃλἍνι στάθμης σημάτων, τὰ ὁποῖα ὑπάρ-. 
χουν εἰς τήν εἴσοδον τοῦ ὀννσχυτοῦ λήψεως τοῦ παρενο- 
Χλουμένου ζεύγους, ᾽Λλλά ἓν προπενμένῳ τά δύο ταῦτα σῇ-. 
µατο πεῖτνται ε πας σλροτιας περ; οχᾶς συχνοτήτων ναί 
συνεπῶς ἡ δναφωνία δέν θά εἶναι ναταληπτής 


"Ἔπ τῶν ἂνωτξρῳ προπύπτει, ὅτι διά νά μάταστΏ ἡ διά. 
φωνέα ἄπατόληπτος πρέπει νό- ληφθῆ πρόνοια ὥστε τά μᾶσῳ 
ξευγῶν τοῦ αὐτοῦ πολωδέου ἤ τῆς αὐτῆς ἀῤτηρίας ἐναερέων 
Ὑραμμῶν πυχλοφοροῦντα ρεύμᾶτα πῆς μιᾶς ματευθύνσεως µε-. 
ταδόσεως νά πετνται εἰς διαφορετν μήν περιοχήν συχνοτή-. 
των ἀπό ἐμύνην τῶν ρευμάτων τῆς ἓτέρας πατευθύνσεως., 
Οὕτω, Ἔάν µεταξύ τῶν Κέντρων Α καύ Β τοῦ παραδείγµατος 
τοῦ-σχ. 4, ὑφέστανταν πκαζ ἕτερα ὄ/Σ, πρέπει μπαύ εἰς τά 
συστήµατα αὐτά τό Κέντρον Α νά ἁμπέμπει τήν ζώνην 6-δή 
ΚΗΣ καί τό Κἔντρον. Ὦ, τήν ζώνην 60.106 ΚΠα, 


Σά μειονεητήµατα ταύτης εἶναι ! 


α) Διά νά ἐπιτευχθῇ ὁ διαχωρνσμός μεταξύ τῶν δύο 


δω 
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πατευθύνσεων μετα δόσεως, .μέορ τῶν φίλτρων: ματευθόνσεως, 


ὼ 


πάρχει κενόν 6 κῃν μεταξύ τῶν δύο περνοχῶν «συχνοτήτων. 
Δηλαδή, δέν Ὄνάτον πλήρης ἐκμετᾶλλουσις οῆς ἀλνι τον 
υπεριοχῆς συχνοτήτων τοῦ φορξέως, -.. ον 


β) οἱ ἐνδι άμεσοι, ἐνισχυτιμοί σταθµος στοι χύξουν 
περι σσότερον Ἐναγτι τῶν χρησιμοποιουµέγων. εἰς σορεῖς 4 
ἀγωγῶν, διότι εἰς αὖτο ύς παντοῦνται ἐπύ πλέον δύο: Σεύ. 
Ύη φίλτρων Πατευθύνσεως, 


αμα Ἰό. ἐν: λόγῳ. εἶδος ἐπι κοινωνίας Χρῆσι µοποι εἶται συ» 

νήθως. εἰς ῷ/σ μι προῦ ἄρι θμοῦ δι ο δεύσεων (Εως ρ δνοσαος. 
σεις). ως φορεῖς χρησυμοποιοῦντοι ζεύγη παλωδίου κι 
ἐναερίων ἂγωγῶν κα σπαν ύως ὁμοαξονικά Μαλάδια {έωε 120 
«διοδεύσει ο), - ο ᾱ ταωαλο ην να ὃς 


᾿ ο ὁ 2 
νο Μετάδοσι ς ἐπί 


Ἑνς τό σχο 5 δευπνύεται ὣς παράδειγµα τό εἶδος αὐ. | 
τῆς τῆς µεταδώσεως διά σύστημα ἔ4 διοδεύσεων. Χρησιµοποι- 
«οὔνται. δύο ζεύγη μεταλλι γῆς γραμμῆς ἐνῷ ἑμάστη κατεύθυν. 
συς μετα δόσεως πατολαμβάνεν. τήν αὐτήν περιοχήν συχνοτή-. 
των. 6-10ς κη», πα ο. νο. η 


. ὀραίς Ἡρμοιινή Δῄες- 
ὃν ῇ ο 
λος ο 


"Ῥηπατε μα πιο νωμβροθοωπαατανν) 


ο ὄχε 5 Παράδειγμα µεταδόσεως ἐπρ φορέως ἓν ἀγωγῶν. 


, 


Πλεονεπτήματα. τῇς ἓν)λόγῳ΄ἐπυποινθνίαςι ' 


α) Πλήρης χρησιµοποίησις. πῆς ὠφελύμου περιουίς συ.. 
χνοτήτων τοῦ φορέως, 


9 
Β) «Δέν ἄπαιτεῖται ἡ χρησιµοπούήσις φέλτρων κατευθόν-. 
σεωςο Συνεπῶς, ὁἵ ἔνδιάμεσοι΄ ἐνισχυτιποί εἶνὰι εὐθηνότε.- 
Ρος .συγπρινόµενοι πρός τούς ᾿ἐννσχυτιπούς τοῦ. προηγουμέ-. 
νου εἴδουδς κ Αμα μη ο σον Ἡ 


ε 


Μενονεμτήµατα: 


τα) Χρησιμοποιοῦνται δύο ζεύγη "γρ όνν 


β)' Ὑπάρχει μεγαλύτερος πόνδυνος παταληπτῆς διαφωνί.- 


ας Ἐναντι τῆς µεταδόσεως µέοφ Ί ζεύγους, 


ο Ἡ ἔπιποννωνία αὕτη. χρη αιμοποιεἶται. εἰς δ/Σ μεγάλου 


ἄριθμοῦ διοδεύσεων (60, 190, 960, 1260, 2700, 10800 διο-. 
δεύσεις). στα. | | δι η ν 


Γαλ ὠδίους 


- Ὡς φορεῖς ο ο ση, φωνοσύχνου, περιοχι- 
μο' ο...” 


ποῦ Ἡ ὁμοαᾶξονι 
ὃς Μετάδοσι ς µμέσῳ ραδι οηλεντρι κῶν ζεύξεων 
ο ο κ νο ντυιμις περ ν οσυς Εν 


ές τό εἶδος αὐτῆς τῆς µετᾶδόσεως, ἡ ζώνη βάσεως 
μετατοπίζεταμ, διά ἀναλόγων σταδίων διαμορφώσεως,εἷς ἡ-. 


φηλοτέρον περιοχήν συχνοτήτων, Ἠατάλλιλον πρός τό πιάστο».. - 


τε εὖδος τῆέ ἄσυρματιμῆς ζεύξεως, 


.., 


ο ὑσης 


ΣΑΕΜΟΣ 8. 


ο ΕΜΩΣΑ «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΜΕΤΛΟΜΕΓΕ 


δν  Ἡ 
ανα σκνωρκ δν ά σλωος -αὐσπονς «μα νφακανν 


ε 


πο 


Φου ο. αμα θΗ 7. 
ο. 


ο. 
ο η» 


σπα ο. [. "τα 
| ἑάτης] [ος } ΐ 


ΒΑΣΕΩΣ 


ε 


ως αν Ἡ 


ο -- 


3,6 θμε . 


νο 


Σχ. 6, Παράδειγμά ραδιοηλέ τεῤιμῆς Ἐεύεεώς, 


υ 
ἂσ. 


βατ 


ο | 

/ / 
Δι ἐκάστην" πατέὐθύνσιν μετα δόσεως᾽ χρὴσιμοπούί ετται 
ὃν ἀϊροεινή ποιο χα σύχνοτήτωνο Οὕτω,. εἰς τό παράδει--:: 
γμα τοῦ Όχ. 6, διά τήν Πο νέύθυνσιν Δ.-8 παπα οσα; ο 
ᾖ περιοχή των ἂν πα ἓνῷ διά τήν ἄλλην πατεύθυνσι ὐ Βλ 
Ἡ περιοχή τῶν 216 (Προ 

᾿Ἠπό τοῦ παρόντος αὖ ραδιοηλεητριπαί ζεθξεις οι 
μοποιοῦνταν ὃν ὅ δύητυα ομηαδ κ νηνόδ μέχρι 18606 ὄνοδειῦ- 


δν, 
Δ. ατλαρησήσ ΦαΡΏστ τσπατ σσ ΙΛΤΟΠ 


κναλόγωό. τοῦ σης τῆς. πρός: µετάδοσι, Ν΄ πληβοφορύᾶς 
τά ὢ/σΣ διοιρένονται βοσυπῶς εἰς ᾽ - | 


νο 


4) Δδερέσυχνα τηλεφωνιπό συστήµατα... 
ϐ) Φερέσυχνα τηλεγραφικά συστήβατα.. 
Ὕγ) Ξερέαυχνα ρᾶδι οφωνι νά συστήµατα. 


ο ΜΟΝΑΑΕΙΣ ΙΡΓΡΗΣΕΩΗ ΒΤΣ ΤΑΣ ΤΠπΛἘ πΠΤΚΟΤΠΩΝΤΑΣ 
σε. α ο Στ θμη υ] 


Ες τά ς τηλεπικοινωνίας, χρησιίοποι εὔταν ὁ ὄρος 
οτάῦµη " διά νὀ χαρα πηρισδή ὁ ὁ λογάριΌμος τοῦ πῃΏλύμοι 
ο ο ομαν. μεγεθῶν (πάσρως, ἑνεάσεως ἐσχύος) Ἑνός 
σήματος εἷς δύο δι ἄφορετι πᾶ σημες -ᾱ τοῦ αὐτοῦ συστήμονος 

µαταδόσοεως ἤ δύο σημάτων εἷς τὸ αὖτό σημενονε 


“8 χρησιµοποίηοις τῶν πρ παρέχει τὰ πάτωθ: 
πλ ρι 


ο να) Πά προαναφερθέντα πηλύπα εἶναι, συχνά, ἐν τῇ 
πράξει μεγόλοι ἁριθμοί, Ποχε 19.000. 0 λογάριθµος ὅμως 
τοῦ 10.000 εἶναι 4 παί, συνεπῶς, οἳ δὐάφοροι Ὀπολογι -- 
σμού ἁπλουστέύονταν, διότι χρησιμοποιοῦνται σαφῶς µι- 
πρότεροι ἀριθμοί. 


β) "Έστω ὅτι διά τόν ὕπολε γνσµόν ἑνός. συστήµατος 
μεταδόσεως ἆπαι τεῖται ὁ πολλαπλασιασμός τῶν ὁρι θμῶν 
26ΠΟΧ215ΟΧ4220. 'Ἡ γνωτή ἰδιότης τῶν λογαρίθµων: | 
λογ (26Τ0χ2150ΧχΛ220) ΞλοΥ 26Π04λΟΥ «24:50 3λογ 42370 µετατρέ- 


π 


τ1 


πεί τόν δυσκερῃ τοῦτον κα σι ασμόν μες ἁπλῆν πρόσ- 
θεσ.ν λογαρίθµων. Κατ) ὑπολουβθύαν, ἡ εὐχέρεια στο. τῶν 
λογαρίθµων, ὁποτελεῖ πολύτνμον βοηθόν εἷς τάς τηλεπι ο 
ψωνίας, Ὁπου τᾶ λογαρι Όμι νά μεγέθη χρησιμοποιοῦνται εὑρύ-- 
πτατου, 


Υ) τά λογαρισθµι κά. ο ἐναρμονέζοντοι αι τελος 
πρός τάς αἱσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου, αρρίο. τήν ἆ ποήν διότι 
ὡς ἀπέβενξαν οἳ Ες Εα.. παέ ΕΕΟΒΙΣΕ, μετας ὁ- τοῦ. ἐρεθίσμα- 
τος πας, τοῦ, ἀντιοτοῶρου νου κ ο ήμανςς, ῤοθσαρ 
κοκ άν μμ μζή δι ζω: . | ἆ ας 


τς : ο ὃν 


ϱ ο, Σχετική Σοάθμη, - 


επ σος στάθμη. ἀναρέβοέαι εἰ τό αν σάς τα 
. ο μν ος ς 

- σημεῖον Χ ὡς πρός 

τὰ αὗτό μέγεθος εἰς 


ἂν ο -- 
παμε... τήν. ὀργάν Α. 
ποσα με Ἐκ κ ὃς ήν ὁ σα 
ων --τ-τ-ἂρ 
ο ποτ κα αι Ἡστω ὅτι εἰς τήν 
η ο ἁρχάν Α. ἑνός τηλεπὺ - 
μοινωνιαποῦ ν 
πυπρατεῖ τάσις ο 
χο Ἰ | τοσές τι παζ ἰσχδὲ Ῥι 
εἷς δέ τό. σημεῖον. Χ εδαμα έ] - σας τ Ὁῃ ὃ '- 


(σχ. Τλε 


.. σχετιραί σος ος εἰς τό σημεῖον Χ. εἶναι: 


ο ός 


0 ἀριθμός πι ... ο εὲς σαν, 99 ᾱ. | 
“λε. Αι Ἅ 
πἩ -- ως 
ο θ ο ἀριθμάς, ο ς ολον πὰ εἰς δο οἳ ο οἳ. ο 
. ΙΒ 


επ οχ ετι μή στάθμη ἑοήσεως με τό. σιμεῖόν Σ εἶναι 


.- 
το ἀριθμός: ον εἰς Ἡορος ανε), 
ἤ ᾖὉο ἀριθμός: Ἡ «Ἄρλογ γ- εἰς. 3 ορ οἱ (8 τ) 
Α 
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Χα 


Β σχετι μή. στάθμη ἰσχύος τε πό σημεῖον - τος 


| Ῥ 
“ο ἀρυθνόςι Ώ κ ξιωφαεἷς λορος ο 
ὃν ο μιξα 


Ῥ 
π' . “ ἂρ μαήας : αἹ ο. ΟλοΥ ο ο ᾱ ἆρ οἳῦ 61 8 9) 


ἕνα μεἑώλες «Ὁ Ίπι εἶψαν ο Φυσιμός λογάριθµός, τν 
βραδυ ν΄ τόν: ὄρι ὁμόν ο -δς  Ίθως.«), ο λΟοΥ. εἶναί ὁ δενα- 
δικός λογάρι Όμος {μέ ο ασην τό 10). “ο δέίπτης ο εἰς τά 
σύμβολα ἆθτ, Ἡργ σηµαίνενι ὕσχοτι μή ᾶ ο. 


ο 


'Ἡ σχετι μή ἄτος οὖν εἷς τήν ἀρχίν κ τοῦ τηλεπποννω- 
ννοποῦ ο σε θένου 0. Πρες Πο ἀρ οι; δότνα 


π 


Ὥ ο σε προς 


δ 
- ΞΘΟλΟΥ αν Ξ2ΟλοΥΙΞ0 ὁΒτ. 
ον σι 


5.2: Απόλυτος Σεέθμη. 


Διά. τόν παδοοιαµόν τῆς ἐπολότου᾽ στάθμης τάσεως δν. 
τόσεως ἥ ἱσχύος εἷς τό ημεῖον Χ, λαμβάνεται ὁ λογάρι.- 
Όμος τοῦ πηλύπου ος τάσεως π. - ἐντάσεως τ ἤ τῆς ἐσχύ- 


δς κ (οχς Τῇ)' ὥς ποὸς μµέτν. ὅτόθ οὲ οάν. πιμήν ο ἐντά- 


σεως ε ἰσχύος, ἡ ὁποία ἔχει. οιεὼνῶς. ὕεσπι σθῇ. δι ὅ. τοῦ 
πόθο ϱι σμο Ὀ τῆς" πανονιμῆς Υεννητρίας» ῶς πανονιή γεν- 
νήτρια ϐ θεωρεῖταν πηγή ἠλθμτρεγερτι πῆς δυνάµεως τς ρε 
ναοί πραγματι ῆς ο ή. ἀντιστάσεως ο ας 

"ρτον . ον πια γεννήτρια συνδεθῆ μετά πραγματι ῇς 
άντι στάσεως Ἔρ600 5). (οχι θὰ τότε: -- παρει σι ο 8 


"Ἡ τάσις εἰς τά Ἔνρα τῆς ἆι 9ά εἶναι: πα. 


ύ ος ο. ο αλ. 


Ἰό διά τοῦ Ἠυπλώματος ρεῦμα: 


ος 


κΝ 8, 


ν ππῃπο σνδς - μσλμς 


'Ἡ πατανολισΝαµένη ας. τῆς ᾱ, ἴσχός : 


πο Ί αστ 10” τα «εὮλιῃ | 


σαςς ο οὐ. Ἡ -- τιμαί τῆς, ας. 
ως. σι-ο,τ]5 Ἡ, τῆς ἓν- 
αρ σσωα τε αὴνθ. πΛ. πο 
κ τῆς αγέας Ῥ  -Ίπῖ τίθευ.- 
ται ὡς παρονοµαστοί εἰς 
, εοπᾶς μα σχέσεις 
διθὸν σια ( 5), διά 
κ ος ποθορν σθῇ Ἡ ἀπόλυτος 
"στάθμης, 


᾿Κανοριωή μ τος ος 


ψευνήτρια 


εἰς τ σημεῖον Χ οἶναιι 


Σχ. 8. ϱν άνς Τεννήερια. ο 
ερ ) ἀριθμόςι δνσἳα π Ὅνήγ, εἰς δρα ται ρᾷ 
(5. 4) 


Ἡ 0 ἀριθμός: .,«θολογ. π τόμ. 


Ἡ ἀπόλυτος στάθµ. ἐντάσεως ος τό σημεῖον κ εἶναι ν, 


τ. 
“ο ἄρι θµός: ο μκὸ τος ντ τείς μα 
πα ορ - . : (5.5) 
Ἡ )0 ἀριθμόςῖ ΒΞΈΟλοΥ τό, α εἰς ἆΒπ 


"Ἡ ἀπόλυτος στάθµη ἰσχύος εἰς τό σημεῖον Χ εἶναι: 


14. 
0 ἀριθμός: ο. πα εἰς γρ 
οκ ο πει (5.6) 
Ἡ ᾖἵο ὁριθμός: Ὦ «ΊΟλοΥ το εἰς ἆΒιι 


- 0 δείπτης ἃ εἰς τάς ἐπφράσεις μι, ἆλι χαραπτηρίὔει 
τάς ἀπολύτους στάθµας, Ίτου παθορέξει ὓς ὅρον συγκρίσε- 
ως τό ἀντίστοι χον᾽ μέγεθος τῆς πανονιγῆς γεννητρίας, 

η, Δνά ήν. μετοἑροπήν τῶν 48 εἷς Ἱρ παέ τἀνάπολιν 
πρέπει, νά χρησιµοποή εἴται ἡ σχέσις: 


ο η Ἡοροτ { σοῦτέσι πρὸς 8,686 ἀοσῖδςα]. 


᾿Βάν εἶναι γνωστοί οἱ κκ ον τι, ο : σττστ' 


δ 
ο . εἶναι εὐμολον,' τῇ βοηθείᾳ τοῦ πύναπος τῆς ἕναν- 
ων πμ. ' 7 
τή σελίδος, νά εὑρεθοῦν, αἱ σχετικαζ ᾿παύ αἱ ὀπόλυτοι 
κάθμαι, πάσθως καί σχύος. "Ὥστω, π «Χ. ὅτι 2,2 Υ, 


μι πι απ ον ' Α 
Ἑλπάν] ΠΕ υ 525) ο γ ναί Ε 2221 πο 


οι Ἀ.ιςῇς τ . ε μα 
α) δι ιά υμσκα Ξτ]. | 0 λόγος ἀντόςν συμφώνως 


κ. ο τα... ον. ροα-- -- ς 2 -- 
πρός τόν πίνομα, ἄντιστοιχοῦ εἰς σχέτιυνήν στάθµην τᾶσε- 


| ην τος 
οἱ ον. 3291 Ἡ 
ως 31 αἩν ἡ 2,4 ρα. πε 1 Ἵδ η 


πι νόἠων προηύπτει ὅτι σχετιἸή οτάθµη | σχύος “εἶναι. 
19 ἄν ἢ 9,2 8ρΡ. ως | 


β) οπτριη ος ο γ δε "Ἠτοι : ἣ ὁπόλυτο ς στάθµη 


κο ναί ἐν τῶν 


τάσεως εἰς τήν ἀρχήν Α τοῦ συστέµατος εἶναι 9,6 4Βι Ἡ. 
11 δρα -- 


ο Ει ατί Ἡ Ὥτ -. 5 ἃ -. : ἴ ο ο ὁ οι 1 ' ή 
τπτ αμ τὰ] "Ἠτοι, ἡ ἀπόλύτος στάθµη ἰἐσχύος εἰς 


τήν ἔρχήν Α τοῦ συστήµατος εἶναι ϐ,Ἰ ἅθι ἤ 0,Τ ρα. 


ΠΙΝΑΣ - πα σος. 
αιοράκων την ὁ κα πονν ασοιὶ Φκιάλο του «τὸ ας 
θννσρτήσει τοῦ λοχου Ἰωκόνν δο μοὴ τόσων . ἡλ 


ἕ δα " κ. ορ” 
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σ ω 
| αι ΞΟΣΟΤΟΥ 
Ὢ την τπτ "2. 


παι ἔπ τοῦ πέναπος άντιστοι 
ιχεῖ εἷς ἄπόλυτον στόθ ά 
σεως εἷς τό σημεῖον Χ κει Γσ ὅμα ῃ 
ο ολη, µένην µεταξύ 295.515 4Βπ Ἡ 
Ρ ὰ 
ὃν Ελ τοι 
ή ας ον οι . πό πλέον αὐτό, ἄντιστοι χεῖ εἰς 


ἵἩ τιµή αὕτη, ὣς φαίνε- 


ἀπόλυτον στάθμην ἰσ 
: χύος ος τὸ σημεῖ 
εὔ αλ ςθα 4 ο ο μας. τν ο κ ας αρ 


34 4. Προσδῆῥρι σμάξ: τῆς; πολ ίτου στάθμης, ἀσχόος ἐν τῆς 
"Απολύτόυ στά σμη ς. Ῥάσεως. η μις 


- σχέσεις ο. δέ πα, ὃς απ η Ὁ 
ο ς 6 εί ς τη, πες ει . νν ουν τήν ἀπόλυτον στάθμη ν ἱ σχύ.- 
. ὰ 


ας το εἰς ὕρα 


οἳ «(5 ε6) 
Ἀρ-Ίολον τπῇ- πε π αι θα 


Γλλλά ες τῆς ἠλοκτρότοχνέας εἶναι Ὑνωστόν ὅτι, 


μοι Συνεπῶς! μπα θε ΤἼδαν, 
ο αι 600 ϐ 


ε., Δι) ἀντι καταστάσεως; δὲς τός σχέσεις (5, 6) ᾿ προ πύπτευ : 


νι σα - . ο ς ΕΕ κ 
κ ας μι μα τοι» πζ- 
Ὦ το 1 η σα πρ ----- | ο οσον. ος . 
6ου μἵς ος αι ο, σι Ἴτο ν 
κ. 
1Ολογ ος 6 | 


σα . ὃ 
ἃ ΞΊΟλΟΥ σπιςς ΣΤΟλοΥ ἐν πο 10λΟΥ τν 0 σπης ΕΊΦλΟΥ - 


.. κος. όρο ϱ 
αι ποσο λ ἶἴἀ(.. 
τρ ο! ονΤΤ5 τ΄ ΕΤΟλοΥ 1. 


0 πρᾶπος οσβετέος τῶν ὁποσβρεον (δι) δίδει τήν 
«ὀπόλυτον στάθµην, τάσεως (βλέπε σχέσεις Ζ.ὴ), ἑνῷφ ὁ δεῄ- 
τεμος προσδετέος. δίδει τήν, ποσότητα: διορθώσθως . ἡ ὁ- 
ποία ο ιῬεμένη είς: μ ἀὁπόλυτον στάθµι ν ασε νο 

τν ἀπόλυτον ην σχθοςν ᾿'Ῥάν παχο Ἡ- ἀντίστασις 
ς τό σημεῖον Σε ο 600 8 .. ποσότης αὕτη λαμβάνει 
σ. 


πήν- τωμήντ, Ί0λογ. Ἱ κ λος Ἴνοι Ἑοῦτο σηµαίνει ὅτι ἓ- 


όν εἷς εν η ησιὰς ὃ ὠντέσχασές εἶναι 600 ϱ, τότε ἡ. ἀλν 
ολα, σχδὸς ἠσοῦτανι, μέ. πήν ο πο στάθµην ... 
τ σεως. .-- 


ία ” 


ην αδοσθεῖσαν σχέσεις (5. η) δρ οὖν λίαν σηµαντι μήν’ 
ἐφαρμογήν, διότι, εἰς τήν συνηβθεστέραν περύπτωσιν -αἲ 
συσηβυαί με, τρήσεως τῆς σοτάθµὴς εἶναι Ῥολτόμετρο, τά ὃ.-- 
ποῖα μέτροῦν τήν ὀπόλυτον. οτάθµην τάᾶάεως. Διά νά ευρεσῇ 
'ἡ ἀπόλυτος ὀτάθμη, πρέπεν:νά εἶναι γνώστή ἡ τιμή. τῆς. 
ἀντι στάσεώς εἰς τό σημεῖον;'με τρήσεως, (συνήθως, δέδεται-. 
ὑπό τῶν Ἠαπασκεναστῶν σαν, 8/58) ῴδτε ἐφάμμ δρ νπαν αἳ σχέ- 
νεις ο. Ὄς πο μα | 
| ων. . | 
η οχ. .9 ο ρο θεῖ ος τήν οδ ον τος δι- 
ορθώσεως. Δ δν είνον Ὑνωστήι Ἡ λαν νά - 'Ἠόάν Πιεχο . 


ἡ 1. εἶναι. 190 βότε ὁ Δά- ἴνδιμθαν Ἡ ιο, Ἡρι δηλαδή,’ "- 


18 


εἰς τήν ὀπόλυτον στάθµην τόδσεώς, ᾗ ὁποία Φά μετρηθῆ ὑπό 
τοῦ ὀργάνου νά Ἔξενρε στάθμης, θά προστεθοῦν 6 ϐἙ , ἤ 
ο,Τ Νρν διά νό ξευρεθῇ. ἡ- πόλυτος στάθμη ἱσχύος. . 


πο μα ο 8 
ροᾶ 3 
ο Γ.Ε 
«οδ : 
4 πο 
ο 94 
α. ἲ ον 1-Ὁ 
2024 ον ς ὴ 
.. .” τα [νο 
ἑ 
11 
αν 59 5 
18 α ὦ πι 5 
«μ1. ἵνι π ... 
3421: . 
αὐ θά κ κ Ίο .- ᾧρ ο «ο τν 


. Σχ, ο. Αι τὸν ὑπολογισμόν τῆς 
ΟΡ ΟΑΗΡ Ἡ πόσότητ ὅς κανα. Δ 


ον 


ἄν 


κ Στάθώη. μετρήσξως τν 


- Ὁπὶ διαφόρων, νετ η, Ἴλθι προπύφει. ὅτιν ἡ μέση ι- 
σχύς τῆς ὁμιλίας, εἰς τή τήν ἀρχήν τοῦ συστήµατος μεταδό- 
σεως "(δηλαδή ᾽ εἰς πό, σήμεΏόνι 'εἷς:τό ὁποῖον ἡ «σχετυνή 
στόθµη εἶναι “οὔ ρα Πο οΡ)η ἂψέρχεται εἰς 2ο μΠ. "Ἠπί. πλιδω 
ον προστίθενται ος 10 μῃ ἐκν ληφθῃ ὑπ) ὄφιν καί / ἡ 

παρο υσία σηματοδοτῄσεων. σα παλμοί ἐπιλογῆ ο μπολ - 
μού χρεώσεώς; λπκλν 


'Ἐν τούτους, δα: Ἅτάς, ἡεμήσαις: διά νι την. τῆς νο 
στάθμης εἰς τά διάφόρᾶ: οημετα τοῦ συστήµατος µεταδόσεως, 
ἐφαρμόξεται εἰς τήν" ὄργήν 'Ὑρύτου, τό σῆμα μετρήσεως, ὅη-- 
λάδή. ἡ. πανόνι πήῄ γεννήερινό σὐχνότητος» διά τήν Βὐράπην, 
800 ἥα. ᾿Έπει δή-α τη παρέχει. ἐσχύν. { πἩ ἐπέ ἄντιστάσε- 
ως 600 Ὦ, συµπεροένεταοιν ὅτι Ἡ « ρτισις μιᾶς διοδεύσεω 
ματά ο. μετρήσεις εἶναι σημαντν κῶς µεγαλυτέρα, ἐν τὰς 
σει Ἆρός πήν µέσην΄ φδρτισιν κατά. τήν. διάρμενον μιᾶς -ουν- 
δνιαλέξεως, Δεδομένου ὅτι οἱ ἐνισχυταίῳ διαµορφωταί -μαῄ.- 
λονπαβι διατάξεις τοῦ. ουστήµατοις µεταδόσεως Έχουν ὕπολο- 
γισθη ἐπί τῇ ὁ ο τῆς νεο Ἔσγόος τῶν 3 μΠ, ἠαθίότοται 
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φανερόν ὅτι δὲν Επιτρέπεται. 
ο κα ο πο η. ο Ν. μμ ες κ πο. 

ο)" Ἡ ἐπί µαπρόν «χρόνον φόρτισις μιᾶς διοδεύσεως 
διά τῆς πανονιυμῆς γεννητρίας ὅταν τό σύστημα Έχει τεθῃ 
ες ἐπμετόλλευσινν διότι τοῦτρ- ἐνδέχεται νά προπολέση 


ἐνόχλησιν εἰς τάς ὑπολοίπους διοδεύσενς τοῦ συστήµατοςς 


ῃ ωρτι 
.μ Ἡ υ.- 


υ 


ΤΒ}ΣἩ ταυτόχρονος φόρτισις πολλῶν διοδεύσεων τοῦ αὖ-- 
τοῦ συστήµατος, Έστω καί ἐάν τοῦτο δέν εὑρύσκεται εἰς 


--. 


τος µεταδόσεως πολεῖται ἡ ὀπόλυτος στάθµῃ τάσεως εἷς τ 
σημεῖον τοῦτο Όταν, ὡς ἀναφέρεται ἀνωτέρω εἰς τήν ἀργή 
τοῦ συστήµατος µεταδόσεως Εφαρμόξεταν ἡ κονοσινή γενν 
τρια δηλαδή πηγή. ΕΞΔΤ,55 Τοι τ παύ πραγμοτιμῆς ἔοωτερ 
πῆς ἄντιστάσεως 600 Ὦ, ᾶὲς πήν περίπτώσιν αὐτήν,εἰὶς τί 
ἁργήν τοῦ συστήµατος µεταδόσεωςν, ὄντι στέσεως 600 ϱ--δι 


Ὁ 


ὃή εἷς σημεῖον σχετιπῆς στάβθµης. 0 ὥτ- ἡ ἐπόλύτος στᾶ-- 


Στάθµη μετρήσεως εἷς οἷονδήποτα «άλμα τος αἷς τό 


θµη {σχύος εἶναι 0 ὑΒν. 'Ἐπομένως εἰς τά ὃ νάφορά :σημεΊμ { 
τοῦ σὐστήματος. µεταδύσεως ἡ ἀπόλντος" στάθμη [ρχύος τοῦ 
σήματος πα σεως! ἅτει, τήν αὐτήν τεµήν μέ ήν ο ων. 
: --..- ας ο αν - 


στάθµην. (415), 


πο 


- ΐς τάς περιγραφάς. καί σχέδια τῶν φερεσύχνων συστη- 


 µότων, παρέχοντοι αἳ σχετιπαέζ στάθµαν ταζ αἷ, ἀντιστά-. 


σεις τῶν, δισοφόρων σημείων δοπιμῆς. "Όταν ἡ ἀντίστασις 
τοῦ σηµείαν δοπιμῆς ἑσοῦται πρός 600 ϱ, ἡ στάθμη. µετρή- 
σεως [σοῦτοι: µξ ον σχετι ήν στάθµην, διότὶν εἰς τάς σχέ- 
σενς (5.]) ὄφ' Ενός µέν μηδενίζεται: ἡ ποσότης Δ΄ πα ἀφ'. 
Ἑτέρου ἡ στάθµη μετρήσεως [σοῦταιι ἐξ ὀρνσμοῦ,.μέ τήν -᾿ 
ὀπόλυϊῖον «στάθµην τάσεως. "Οταν ἡ ἁντέστασις. τοἳ. σήμε -- 
ου μετρήσεως διαφξέρειν τῶν 600. Ὦ, πρέπει νά ὑπολογι σββροι. 
ἡ διαφορά µεταξύ. σχετιγῆς στάθμης" μαι ᾿ὀτάθμης μεερήσθ- 
ως ἓν τοῦ διαγρθµματος τοῦ σχὶ Ὁς [ ον 


9 ... 
ον 


6. Στάθµη ὄναφορᾶς, 


| Πολλᾶξ φοράς εἶνὰαὶ σμόπιμον γά γένη σύγκρισις μες. 
ταξύ τῆς ἰσχύος Θ. οἱουδήποτε σήμάᾶτος (πλήσεων, θορύβου, 
ὁδηγῶν συχνοτήτων μλπε) κο τῆς ἰσχίος τοῦ σήματος µε- 


μ 


σοι 
ης 


τρήσεως Ἡι εἰς τό αὐτό σημεῖον... ο. θα 


4 αν 


"Ἀμνσέστοιχρς διαφορά στάθμης, δέδεται Εὐς ὤμο, 


μα... . μ᾿ 
ορ ον κο κ. Π Ξ μο Ξ Ῥ ο προ ρα ρα. ως ον δν κ 
4 ε . - Ξεὸ κ. ώ . ος ν 
ατα ος ο ὃν ὃ νο εν ὃν 

εξ 


να... αδ νά ο. ο . 5. 
ο. ο "ακζκλσλαγ ρὰ- αἲίο.. ο... νο ές 
. ο ο : πι πς ; ὰ Ἅ .. νι ᾧ ; : 


ὠ 


"Αν οας πάς μόη τοῦ αλάρματος δναι ρεβοῦν. διά μη 
μες ο ος .. ν τν ἳ 
ν κ κανα 
πα Ρ 


-- γπᾶνε - 


' ἵ 
ἕ πη μ .. : αυ. 
1 ο ο ο μπ ον, ο ορ : ος : εν ο ας 
ὣ ο ο ο ὄμ, νο σας ο ο ας λε αν ος ὃς 
α ῃ τὰ 4 - ς ττ . .- | 

: ὴ 

που ή 1. τρα.. ο ΠΩ . .- ἡ Ἴ : ο 

ον « μας πο]. ο μα. μα. 
« Ί ο ον ασ Ἡ ος το 


Ἅλλλά. ὃ δρος πολ γα δρ φύδού αές δι οπής “Ἄμαλυδον 
ο πο αν ματος οί τό .. όφιν σημεῖονν ᾿ 


απ φη ρα. προ” ο 


ος 


5 
ὁ ὄρος' σάς, ης η δέ δει πήν νότο, ορ ἰοκό- 


ος τοῦ” σήματος μετρήσεως, ἡ ὁποία, ο ἄνεφέρθη. εἰς τήν 
πορόγραφον 5.5, {σοῦται μέ τήν σχετι πήν στόθµην ως ἤ 


ἑνο 


"Ἐπομένως: 


ὧν Ἐν ος «οί ἆβιθ) αν (ἄλι)-α α(ὅνα) 


ων Παραδε (Υ ς αγ νε δνο ο 56. ἆΒα μετρούµενος, τοῖς 
αρρε στόν νμηνς. ην ὅαν εἶναι. ἐσοδύναμός αβός 
σος ο ολες 


.Ἡ 


οἳ ἡ 


ον “Ἡ σον ἐν μες αῆς πο σύσχνό 
σχν τητος 
θῷο0: ἂν μες πρωτοµάδος εἶναν---- 20 ἆθπο. τοῦτο σηµαί. 
νει ὅτι εἰς ἕν μεῖον σ ετιμῆς στάθμη 26. 5: ἀθτ 
ἀπόλυτος στάθμη ἐσ χύος ο. ὁ δηγοῦ φά ας. ' αν : 


Ὁ τα ρὐη. ο 20-- 26ν 5.565 ἅδι 
᾿Ἠάν ἡ ἀντίστασις πα. τό σημεῖον μετ | ἴναι | 
6 ρήσεως εἶναι 
150. ἃ, τότε Ἡ | Ἓρρύτης Δ-όάΒ: να ἓν τῆς «σχέόεως (5.1) 
.προµύπτεια.. Ὁ τον κ δ. να 


ο σ«ὙκΚκ 


δι ΔτΜΟΡαΩΙΗΣε 


..µανέου εἴτε διά τρανξζατορ. 


ο 6 Τν Διαμορφωταί διά διόδων. - ο ος ο οσα, 


- δν ὄκαξ. . | ..) α Ἱ | ἷ : | ς 9 ε | : 
θλον σητου ---δ--σ6,5-6--ό2ις, ἄθω 


Δηλαδή ἡ σεόθµη μετρήσεως εῆς δδυγοῦ εἶναι αροα ἆλα 
ΤΕ, ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΕλ ΙΑ ΊνηΣ απεάσυχνοτ -οπχακης 


μα απο 


Ὅπως ἐλέχθη ἤδη εἰς τό Κεφ. 9, σποπός τῆς διαμορφῶ-΄ 
σεως, εἶναι Ἡ µετατόλισις τῶν δευμάτων ὁμιλέὰς ὀυχνότη- 
τος 200-400 Ἡπ εἰς ἄλλην, ὑφηλοτέράν, Περιο ήν σὐχνοτή- 
των. "αἱ δναμόρφωσι ὁ πραγματοποιεῖται εὖς τήν πλευρᾶάν ἐν- 
πομπῆς τῶν ϐ/Σ. Βές τήν πλευράν ος λαμβάνει χώρο; 
ἀντίστροφος διαδιπασία παλουμόγη. ὅποδι αμόρφωσις. ΔηλΟ δή; 


Ύονται τά χαμηλῆς συχνότῃτος Ρεύματα ὁμελέας 200-408. 


Δἱ ἐν ος μασίω τῆς διαμορφώῶσεωςς--. ἀνοδιαμς ρφό- . 
αξως ἐπτελοῦνται ὑπό Ἠπυπλωμάτων, τά ὁποῖα βὰσίζονται ο 

πί τῆς αὐτῆς Βεωρητνπῆς ἀρχῆς, Διά τοῦτου καν. 
να, θά ἀναφέρεται τό ἕν ἐξ αὐτῶν:.ὃ διαµορφώτήε, «ὅστις 
(υέῖτε διά διόδων’γέρ- 


εὖ ς τά σύγχρο να σ/ - ματασμευάζεταί 


τα Κατωτέρῷ 9ά ἐξετασθοῦν τά συνήθως χρησιμοποιούμενα 
Ἠηνυπλόματα:: δναμορφόσεως.. ... ἲ «δε πι 


. : 
το τον ο 
τς {ολ 


η ατα, 
ιμσ Ὁ 


ο ὃν 


6.1.1. Διαμορφωτής ἄνευ ἰσοσταθμίσεωεν - : ΙΟ 9 οὐ δ- 


9 - 
ο πα : : 
καν νεος .--- 


υΒὲς τόν δια- 
ὡς ον 

τοῦ τύπου δύο πη» 
 γαξ, συχνότητος 

ὢ ναί Ὦ, συνδξον- 

ται -ἓν σειρᾷ µοτά 

τῆς. διόδου Ὦ Μαέ΄ 

απᾶς ἄντι στάσεως :. 


-., το, Διαμορφωτῆς ἄνευ ἴσο.- 
| σταὺµ ίσεως 


ο οόὸὸὃλννννννιι.-αᾶ. 
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Βὶς τό ἐν λόγῳ πὕπλωμα, ὡς καί εἷς τά ἐπόμενα, διό 
”» ” »- ΄ : ' ; 
τοῦ ω παρίσταται ῥ ὀπχνοτης τοῦ πρός µετάδοσιν σήματος 


- 


καΐ διά τοῦ Ὦ ἡ σὐχνότης τῆς φερούσης Φέρουσα, «εἶναι ἡ 


ἐναλλασσομένη τόσις͵, εἰς τήν περιοχήν συχνότητος τῆς ὁ.. 
ποίας πρόπειται νά µετατοπισρῇ, διό τῆς διαµορφῴσεως ἡ. 
συχνότης τοῦ σήματος. ο. 
| Διά µαθηματιιῆς ἀναλύσεως ἀποδεικνύεται ὅτι τό ρεῦ.. 
μα 4, τό ὁποῖον δέ πνπλοφοβήση διά τῆς ἀντιστάδέως φορ-- 
τίου, ἀποτελεῖται ἀπό ἄπειρον πλῆθος ἡμιτονικῶν ρευμάτων 


συχνοτήτων . | ασ 4 ξ,ω | αδ ας 
ὅπου ὅ,ξ ὅλοι. οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοί ἀπό ϱ ἕως « ), 


«Τά ρεύματα ταῦτα εἶναι δύνατόν νό δἸαχωρισθρῦν εἰς 
μα τι η» ον οι πο τν εδ 
4 ὁμάδᾶς., «ἀνὰλ ὄγως τῆς συχνρτητός των: ὣς κάτωθι. 


ᾱ ΚΑ . τω εν 
ἐ ὁ η νώ ! 
μαμα η 
| κα ο ςἩ μ.ο ν.ω 
ὅπου: αλ οἱ ἄρτιοι ἀριῤμοί ο» 4,δ.,. 
ποί μµμιν οἱ περιτοί ἀβιθμοῖ η Τ, ὃ 


| ΚΑΤ) ν ος 
᾽Αποδεικνύεται, 1) οτι τό πρόσηµον «ἑκάστου ἐπ. τῶν 


τῶν ποο, τούτων' ρευµότων, ἐξαρτᾶτα, ἐχιτῃς πολ νκότητος 

τῶν ἨΒΔ τῆς' φερούσης χαῖ τοῦ σήματος, αἵ ὁποῖαι. ἐφαρ]ιό.- 
ονται ἐπί τῆς διόδου, ὡς δεικνύεται εἰς τόν πίνακα τοῦ 
ον», 11, εἰς τόν ὁποῖον ἔναγράφεται. τό πρόσημον τῶν ἐπί 
µέρους 4 ρευμάτων δι ὅλους τοὺς δυνατούς συνδυασμούς πο.. 


λιυκότητος φερούσης γπαίΐ «ἥματος, ἵῃ πολἹκότης τῆς ἨΠΒΛ (φε-- 
βούσης, ἤ σήματος) θεωρε ταν θετική ὅταν αὔτη προκαλεῖ 
τήν πυκλοφορίαν ρεύμοτ ὁμορρόπου πρός τόν φοράν ἀἄγωγι.. 
µοτητος τοῦ ἀνορθωτοῦ ἑπτερί τοῦτου βλέπε πεφάλαιον᾽ 6 {5 
καί ἁρνητική ὅταν τό ρεῦμα τοῦτο εἶναι ἀντ ίρροπον. 

ἵἩ τρίτη ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὅμάδξων διό µ-] παΐ λος. δίδει 
ων ἐνῶ. ἡ δευτέρα διό ἩΞ0 πα γ-{ δίδει ω. Λη 
φορτίου πυκλοφοροῦν καί ρεύματα, τά ὁποῖα ἔχουν τήν συ-. 
χνοτητα τῆς φερούσης ῷ καί την συχνότητα τοῦ σήματος ὠ, 


αν 


Πλέογ ἐνδιαφέρουσα, διά τάς πραχτ ιιάς ἐφαρμογάς, 


εἶναι ἡ τετάρτη. ὁμᾶς, ὁ ὁποία διά µΏν-]1. δίδει ρεύματα 
να ' . μ ον 


“ὐχγότηνος "ο ω παΐ Ώκω, 


ολ) 
Ξ Δ ο 
5 ὦ κ. πλ Β 
--- : κ . 
τει Ἡ σε .... . ' 
-. η . 
κο ο ͵ ΗΕ ων π.κν 
ο : -. ο εν. . τε 


(1) ποπ Ρμ--. 49 Ἠαπαπιοᾶυ]α ζογοῃη 
παμπ Ὅ πθτορΕ, ΝΕ οΏγ«Έθομη. 6 (1976), 


| { πρτζώς, ρα 


ὁ πι "τί ας ὢὴ 
[8 των ΗΒ 
' [φόρουσο Θστικά, 
ἱσᾶμα θατιιόν 
ια κα 


φέρουσα Θρτηή 
Σἅμα Αμ) 


[Φ έρουσα Ἀρνοτιμή Ἱ 
Ιάἥμα αστικών. 
| Φόρουσα Αρνητική. [- 
σημα Ἀρντικόνή 


| ου -.. , 1 μα 
| ' ..-. η (δα . Προκόντει 


ο αμ. 


[Γσυνκκάς -- 
ο θεῦμα '. Σῆμα 


.” 
να 
τν 


σχ, πι πρώσιμῶν, τῶν. νο) μμ. ρευ- 
. ᾽μότων- ἑαρτώμενον ἕη .. πολι πότητος 
ετα οὢν «ἐπί μιᾶς διόδου ὃρ παν ἩΒΑ.. 
Γεν ον μεν 5 περιττοί ἄριθμοί: {ν2/δε ον. 
. εν ννἩ πλ. 5 ἄρτιοι ὁρι ὃμοί 0, τν ... 
νο ο ᾱ Μνμλν ή συχνότης: πῆς φερούσης᾽ 
ὠ τον σε 


ου 


Φάρουσα 


Κάνω παράµλευρος ζώναπ Ανω μαρόηλευρο ος ώνῃ 
” ος κει κής ΝΕ 20 5 15 ΝΗΣ 
ἐ-3Α- ἄν κα. ο τν ἡ ο δ1 8 16 ΚΗΣ 


24. 


Οὕτως, ἐάν ἡ τόσις τοῦ σήματος πατολαμβάνη µίαν 
περιοχήν συχνοτήτων ἀπό 200 ἕως 3400 Ἡα (ὅπως τά ρεύμα. 
τα ὁμιλίας). καί ἡ φέρουσα Έχει. συχνότητα 15 ΚΗα, τά ἆ. 
νωτέρω ρεύμᾶτα 9ᾷ μπαλύφουν δύς Ἠερνολᾶς απυχνοτήτων, αἲ 


ὁποῖαι παλοῦνται. ἕνω Ὕαέ.. κάνω παρᾶπλ 


ῃ 


Έυρος. ἕῴνη : 


"Ανω παράπλευρος ζώνης ᾗ 


(2470 Βα) ἕως (θα 3400Η5) Ξ(1 ΡΚΗσΕΖ0ΟΗ5) ξως( ΤοΚΗεΖ4ροΗς) - 
Ξ12,3 ἕως 15,4 κης, ο. .. κ 


Κάτω παράπλευρ . ζώνη! ἳ ος Ἄδεν μὴ 
.------ δω κως--ας. ο. 04ρ.ρω 


(220085) Έως ζω 2400Η5) «(12 ςΗς.- 200Β5) ξως( 1ο Ἡς. 20085) -- 
"Αντ ἕως θ/6 κῶ., ο ο ον το ο ο. ο. μη 


'Ἡ φέρουσα πα αἳ δύο παράπλευροι ξῶναι. παρίστανται 
εἰς τό σχ. 2, "Ὅπως. φαίνεται οὓς τς σχῆμα τοῦτο, εἰς 
τήν ὄνω παρόπλευρον ἕῶνην Ἡ χαμηλοτέρα συχνότης ὁμιλέ. 
ας τῶν 200 απ ἔχει μετατοπισθῆ εἰς τήν χαμηλοτέραν συ - 
χνότητα τῆς ζῶνης, ἑνῷ ἡ ὑφηλοτέρα. συχνότης ὁμιλίας τῶν 
2400 ας Έχει µετατοπλ σθῇ ο ο τήν ὑφιλοτέραν συχνότητα, 


1οῦτο ἔπφρόξδεται διό τοῦ ὁρού ὁ δή θέσις, "Αντιθέτως Ἡ 
πμάτω παρόπλευρος ξώνή Έχει τήν -ἆνάστροφον δέσιν. 


"Εν τῶν προλὐήτουσῶν ὁμάδων συχνοτήτων ἐπιλέγεται 
διά φίλτρου Ἱαί μετᾷδίδόται πρός τὸν Ἐναντι σταθµόν ἡ 

µύᾳ µόνον παράπλευρος ζώνη διότι «αὕτη περι έχει ὅλα τά 

στον χεῖα διά τήν ἁναπαραγωγήν τοῦ σήματος εξ τόν λαμ- 

βάνοντα σταθµόν. "Ἠπομένως, ή µετάδοσις παέ τῶν ὑπολοί-- 
πων ὁμάδων συχνοτήτων δά ἀπέβαι νεν εἷς βάρος τῆς διαθε- 
σίμου ξώνης συχνοτήτων τοῦ φοβξως. 


ο δι αμορφωτής, ἄνευ α σο ὅταθμέ σεως δέν χρη σιμοπο α-- ς 
« Εἶται είς τήν πρᾶξιν δνότι μετοξύ τῶν προϊόντων τῆς δια. 
' µορφώσεως ὑφίστανται ἄνεπι θύμητα ρεύματα, τῶν ὁποίων ὁ 


διάχωρισµός ἐν τῶν ὠφελέμωνὶ ρευμάτων εἶναι δύσιολος | 
κι πα ἀδῦνατος, Οὕτω, εἰς Ί6 παράδείημα τοῦ σχ. Ί2 διά. 


ων ωπί ΚΕΑ ἐν της πρώτης ὁμάδὸς συχνοτήτων (διά.κ-0 ναί 
ο ΛΞΤή) προἠύπτει ζ ὄνεπι θύµητος συχνότης 14 κας, ἥτις 
ὤνης. ᾿ 


"Επί πλέον. διά τῆς [σοσταθμίσεως πανταστέλλεται µε- 


ταξύ τῶν ἄλλων ἡ «φέρουσα πα δώ Μαθέσταται Ἓνχερεστέ- 
ρᾳ ἡ πατοσπευή τῶν φίλτρων, ὃν ότι ὣς φαίνεται καί εἰς 


σχηµατι στῶν, τό σΏλα : 


2 
τό παράδειγµα τοῦ σχ., 12 ᾗ ᾿ἀπόστασις μεταξύ Φῶν. δύᾳ. πα.. 
ραπλεύρων ζωνῶν ἑσοῦται, πρός 600 Ἆα, .. 


ἀπόστασις ε- 
τοξύ, | πάστης πῶν. οκ ορ, ος άν ὀπης ποσα, οἳ- 
ναι, 300: Παν 


ο ος 


6. η, ο. ἁραιοροσος- ὑπλῆς, αιοτώμδας ὰ 


ας 


0 διαμορφωτής μπλῆς ο ο μα ἓκν 
δύο ὃν όδων πρ. θα σα δύο σ αμσσκοτῶ, ο. Μο (σχε] 25) 


σος στητ .8 α προ απο” μας. 


Μδς. ετσι το Ἡρόρη 
μή Ῥορα {κνλώ 
ών | 


το 


η 


Πκρενω ἱμομλο] ἡμθενωὶ 


Ξ 3 
τν αμ. : 


Σχ. 15 Ἀέαμδρφωτή ς ἁπλῆς Ἰωθτιομέσοως 


.- 
«µ. φέρουσα 6 ἡλλνκως εἷς τός ον λήψθις ών μετο: | 


είς, τὸ “πρωταῦο τοῦ .. . Ἐνρἡ, .. 


ι) 
ι 
2( η ο κο ο... - 
Β αν ο . Ενα ολο ήτα ἔνάν ολ] τ, 
. τρ ο ὃσ 


' το ο ντ ὀο ο Ἱ 
. 


ιν 
υ 
ο. 


να 
μα 
μα) 


ἔοδος λαμβάνεται ἓπν τοῦ δευτερεύὀντοξ ποῦ Μ΄ 


Ῥυμφώνως πρός τά ἀναφερθέντα εἰς τό προἠγούμενον. 
πεφάλαιον Ἑμάστη τῶν διόδων Ὃμ Ὃς δύναται νά θεωρηθῇ 
ὅτι εἶναι µία πηγή, ἡ ὁπαύα «εῤοφάλΕἩ.. τήν πυπλοφὀ ρέαν 
τῶν ρευμάτων 4, κπαζ {σι Ἐήαστον “π«Ὡν. ὑποίων δύναται νά 
χωρισθῇ εἰς 4. νέ "μέρους θεύματα, το | 


;'"Ἔστω ὅτι ἡ πολιπότης σήματος πας φερούσης εἶναι :ἡ 


ή. "Ἠπί τῇ βάσει τούτου πας 

ὁ ο νοε τοῦ ο χο 13. 
μον τῶν 4 ἐπί µέρους 
{ς'ξ. ἀναλύεται ἕπάστον τῶν ρευμάτων 4 καί 


Ἡΐς τόν αὐτόν πζνυομά (σχ. 129), ἀπεινόφξέονται αἵ 
φοραί τῶν { ἐπί ἠέρουςε ρευμάτων διά τοῦ πρωτεύοντος 
τοῦ ο, Ένθα αἵ φοραί τούτων Έχουν τήν συµβατιµήν φοράν 
τῶν ρευμάτων ἆ ἤ ἄν (ωξ ἄὕτη πει κονύδεται εἰς τό σχ. 
12α), ἑάν τό ἀντύστοιχον πρόσηµον Εἶναι 4. ἀντίθετον δέ 
ἐάν τό πρόσηµον εἶναι --, -Ὁ 


Τό ρεῦμο ὅμως τῆς ἐξόδου προπαλεῖταιν ὅπό τήν µα- 
γνητι ήν ροήν, τήν-ὁπόζων- δε δημιουβγάσουν τά 4 ἐπί 
µέρους ρεύματα, λλλά εἰς τήν περίππωσιν τῶν ρευμάτων 

:συχνοτήτών ΣἨ9ὲ 4 λνω παί ἁμιὸ Ελ κω ἃ ροή αὕτῃ ' εἶναι 
μή δονιαΐ, ἑνῶ ὃνό τά. ῥεύματο, συ νοτήτων Σπα Ένιω . παί 
Ἐμοῦ Ένεω ἢ ροή εἶνοι οιπλασία ἑπείνης, 'τήν ὁποίαν δη- 

"μνουργεῖ τό ἀντίστοιχον ρεῦκα μιᾶς µόνον διόδου. 


Οὕτω, είς τήν Ἔξοδον ἐμφανίζονται ρεύματα συχνοτή-- 
των: | 


ὁ Ἠοὰ Ἑ Ψοώ 
Σμιὸ Ἑν «ω 


"Ἡν τῇ ές δἐύτέρας τῶν ὁμάδων τούτων διά μεν] προ - 
πόπτουν αἱ δύο παράπλευροί ζῶναι ϱ ζω, ἐνῦῶ εἰς οὗδεμί- 
αν των οµάδων. ἐμφανέζεται ἡ φέρουσα. Ἠδάντως, -ἓνκ τῆς 
πρώτης. Ὁμάδος διά π-0 καί νΞί,ὄρθο-«ο προμύπτοών..τό - σῆ-- ΄ 
μα µας. περιττῆς τάξεως ώς τούτου, αἱ "ὁποῖαι . 

"δυνατόν νά 'προπαλέσοὺν ἐνόχλησιν εἰς τάς παραπλεύρους 
ζδναᾶςο | 


πη- 


κ) Διαμορφωτής δολῆς ἐσοστᾶθμέσεως 
ο πττν πες-θεετεαςς οι 


Ἆπίς τό σχο΄ 14α δει πνύέπαι, ὁ. δι αμορφωτής δαπτυλίου, 


οι εἶναι "εἰ ολη. τῶν συνὴθέστερον. χρησι, ομως 
Ἐύπων οὗ διαμὀρφωτοῦ διπλῆς ἱσρσταθμήσεως»., 


πο 


[Ῥευμα | 
τᾶς ϱι Ὁ [ ψ 


| Ρεύμα 1 
ππςρς Ἡ 


Ὦχο Ἰ4. Δι ομορφωτής ὀ λής, στὰ τος 


τρ πναξ τοῦ. σχε {49 ος πατά τήν ἰδίαν µεθο.. 
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- 


δολογίαν ὣς Ναί ὁ ἀντύστοιᾶος πέναξ ποῦ .σχ. 138. 


"Οπῷς φαζνετα--ἔν. τοῦ-πύνακος τούτου τό βεῦμα ἐξό- 
δοὺ εξς. τόν ᾿δνοµοῤφωνήν διπλῆς ἑσοῦθταθήίέσέως: ἀποτελεῖ-- 


ται ἀπό ὄθρο νσμᾶ -Ἠμιτόνι πών βευμάτων”- συχνοτήτων. 
Ἔμ κ ὸ Σγνοώ 


Δηλαδή εἰς τό ρεῦμα ἐξόδου ὑφέστανταν αἱ δύο πα- 
ράπλευρον ἕζῶναι, οὐχί ὅμως ἡ φέρουσα, πό σῆμα παί αἱ ἃρ-. 
μονιπὰΐ τοῦ. σήματος». ο στ τι τσ 


Παρό τὰῦτα, εἰς τό :ρεῦμα ἐξόδου δυνατόν νά ἔμφανι- 
σθοῦν΄ συχνότήξες αἱ ὁποῖαι θά προνἈλᾶσουν ἐνόχλησιν «Α 
ται προπύπτδυν-π.«χ. ὅτον τό ω Έχει βνηράν ον "ας εἰ- 
ναι μεί παί ν-τνῶγθορς.. Οὕτω, εἷς τό παράδειγµα τοῦ σχ. 
12, ὅτᾶν τό ω-Ί Κῆα. θά ὑφίσταται, διά ν-2, νποί ἡ δυλάς 
της 19.2.1:15 Κῆα, ἡ ὁποία µησῖντοι ἐντός τῆς ἄνω παρα -- 
πλεύρου ζώνης. Τά ἐνοχλήτννέ ταῦτα προϊόντα τῆς διᾶ-. 
µορφώῶσεως λος ο τοτα παύ θεωροῦνται ὣς θόρυβος 
τοῦ διομορφωτοῦ. Πάντως ὃ θόῤυβος οὗτος εἶναι μιπρᾶς 
σχετικῶς τιμῆς, ὣς δειηνύεται ἓμπ τῶν πάτωθι ἔνδειχτιηῶν 


κ υμῶν κ ολ - ο ὄπδ λρΒον . . δέ. 
| ο ο πα να. ον | 
θόρυβο «ῴξΗς; τοῦ. διαμορφωτοῦ δνοδεύσέὼςἜ 400 η (ἐσχύς 
ον  - ο ὁμιλίας 20 μῇ) ο 
Ἡ |. υ) π | 


βοσιγῆς πρω- 
τοµάδος: 10ο ϱἩ 


αμ ἃ  οά ρονο βασωνῆς δευω 
τεροµάδος: 100 τα 


6.1.8. : Ασυμμετρία τοῦ δισμορφωτοῦ 


Βίς ἰἀμφοτέρας τός ἔξετςσδείσας περιπτώσενς διαµοβρ- 
φωτῶν, ἡ Γσοστάθμισις ἁπλῆ Ἡ διπλή παΐξ Ἑπομένως ἡ µατα- 
στολή τῶν ἄνεπιθυµήτων -προτόντων τῆς διαµορφώσεως εἷ- 
ναι τόσον τελενοτέρα, ὅσον ἡ διαφορά ὄντιστάσεων ΄ τῶν 
ἐπ µέρους πλόδων τοῦ διαμορφωτοῦ εἶναι µικροτέρας 


1Ἡ ἰσδτηἑ ὅμως τῶν ἄντι στάσεων δέν εἶναι πραητι πῶς 
φιυπτή, διότι παζ εἰς τά τυλύγήατα τῶν µετασχηματιστῶν 
θά Ὀφύστᾶταν' ἀσυμμέτρία ἀλλά μα οἳ ἄνορθωταί: ἔπἠατα- 
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υκσπευῆς ᾗ λάχῷ γήρατος ἤ λόγω διαφορᾶς ἐφαορμοζομένης τά- 
'» σεωὲ Ἐμοανέζουν δνισότητα ἄντι στόσεωνε Πάντως, ὅπασαι αἲ 
δν αφορα ὀντιστέσεων τῶν ἀγωγύμων ήπλάᾶδων δύνανται νά πᾶὰ- 
ραστάᾶ οῦν ὃπό μιῦς ἄντι στέσεῶς δα πρὸστιθθµένῃς εἰς τόν 
Ἕνα λάδον (οχι 15). Ἡ Ὀπαρξι ο ττῆς. 8. εἰς τόν διαµορφωτι 
Έχει, εν ἀποτέλεσμα τήν «ἔνιδότητα τῶν: ἐπί. μέρους ρευμᾷτὼν 
πας Ἑἠσμένως τήν ἐμφάνι ὄιν'' δνοπν θυμήτων προϊόντων. λόγῳ 
ὀτελοῦς ἐσοσταθμύσεως» Μετας ύ τούτών ἵ διαντέραν. αι 
-ἂν Έχει ἡ ἐμφάννσις τῆς φερούσης εἰς τήν Έξοδον. Ἡ διαρ.- 
ροή οὕίη σΏέ ο ο ο ας ἄνεπι θύµητον φαι νδ--- 
μενον διότι οὐξάνέται : θόρυβος εἰς τήν ἐπινίοι νωνέόν, .- 
πράγματι, ἡ Ὀσήοποίς μτισις τῶν ἔνισχυτῶν πνας , "λουπῶν 
| πα ανς τοῦ συστήµατος µεταδόσδως λόγω διαρροῆς τῶν 
φεῤουσῦν Ὁδηγεῖ. εἰς ἐν ὃο δι αμο φάσεις παζ ἑπομένως αὔξη- 
σἰν΄ τοῦ θορύβου« 'Ἠπέ πλέον, ο συχνότης ὑπό τήν ο αλ οσὴι 
μιᾶς φθῥούσης διαμορφουμένη περαιτέρω εἶναι δὐνατόν ν 
δῶση νένν συχνότητο ἐμπίπτουσαν, εἷς τό φάσμα ὁμιλίας 
Πνἵο Ἠ φέβουσα Ἰ6 Κῆα θά γένη εἰς τήν ἐηπομπήν{ 84-16-- 
Ξ60 Κβα καί ἓν κοαἲ ας τήν ληφιν{ ος -16 ΚΕα ο 
20.1 6-4 Και 


Διά νά ἀντιμετωπι ΄ ἤ ἡ ὄνισότης: τῶν ἀντι στόσεων, 
προστίθεται : εἰς πό πύῆλωμα τοῦ δι αμορ φώτοῦ. ἡ. μεταβλητή 
ὀντίστασις ἃ ζόκ. 15) διά ρυβμίσεως τῆς ὁποίας ἔξι σοῦ-- 

ντο. «η ἄντι στ σεις τῶν δύο Ἠλόδων« 
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δ.Ί1.5 Κυματομδβφή τοῦ σήματος ἐέόδου. κο, ὁλαμορήσήν, 


"Ὥστω ὅτι ζητεῖται νά βροθά ἐξαν μορφ ἥν - Ἔχη᾽ 
τό. σῆμα εἷς τήν Ἐξο δον τοῦ. δισόµο ρωτοῦ. "Ἡ ναλύτν μή δυ- 
ο νσες τοῦ. προβλήματος τούτον εἶναι ἁρπότά. περύπλο --: 

διότι ὁ- διαµορφωτῄς εἶναι µή γρομμιπόν ελών όμαί ως 
ἓνς το του, ἐππέθεται κατωτέρω. μές αι μέθοδος » διά. 
τῆς, δποίας προπύμπει, π. πυµότομοβΏς | της «τόσεως ἐξόδου ὅ- 
τον. ὁ δι αμο ρφωτής., εἶναι ὄνευ φορτίου». Ἡ αὐτή, ο. 
φή ἰσχόει καί διᾶ τήν τάσιν. ἡ -τό ρεῦμα ἐεόδου ὅτάν 
καθως τερματίζεται ὑπό με κοῦ φορτίου. ;.. 
ο. | ας πὸς τό σχ. 
η δν Τ6 δει πνύετα 
| ζαραθηρι σεική 
| ΜΙΝΑ μιᾶς. δι- 
'ὅδου, ἓνμ τῆς ὃ- 
ποίας ιφαένεταν 
ὅτι ὅταν εἰς τήν 
δέοδον ἐφαρμοσθῇ 
τάσις.| πα ο ο κας 
τητα,, ὡς, αεἶ-ς. 
περίπτωσιν αι δί-- 
έρχεται διά ταῦ- 
της ρεῦμα λίαν 
Ἁχ. Ἰ6. αρποσ αν παομπύλη δι ὄδουομι πρᾶς Εντάσεως' 
λα δή Ἡ δίοδος” 
δισαπόπτευφ: πραητι πῶς, τό δι μάς "Βόν Όμως ἐφαρμοσθῇ 
τᾶσις μέ ὀντίθδετον πολεκάτητί, ὣς εἰς τήγ περίπτὠσιν β, 
διά τῆς διόδου διέρχεται οεῦμο, τό ὁποῖον, μόλι σξα, εἶ- 


ἴναν. τόσον μεγολύτερον ὅσον µεγαλυτέρα. εἶναι ἣ τάσις «Ἕΐς 


τοὺς «διαµορφωτάς διά διόδων ἡ τάσις τῆς φερούσης Ἑλνναι 
μεγαλυτέρα ἔνοντι τῆς τάσεως τοῦ σήματος (περύπου- Ἰκατά 
οϱ 48}, να ἡ ὀγωγυμότης τῶν διόδων νά ἑξαρτδται. σχε- 
δόν ο ρα ρε ἐκ τᾶς τάσεως τῆς φερούσης» 


Κατόπιν τούτου πατά τήν µίον ἡμιπερίοδον τῆς τάσε- 
ως το ζας εἰς τόν διαµορφωτήν ἑπλῆς Ἐν οσο, 
εἶναι ἀγώγιμου ὄμφότεραι αἰ δύοδον᾽ Ὦι πού Ὃρ (σχε19) 
ἐνῶ πατά. τήν ὅλλην στομιο ίσα, ἴσχ» ΤΤΥ) αἱ δίοδοι. ον 
εἶναι ἀγώγιμοι .. 


'Ἡ δρᾶσις αὕτη τῆς φερούσης εἶναι ὁμοία νε. τήν 
ὁδρᾶσιν ἑνός δι οιόπτου Δ {σχ, 1Τ8δ).. ὅστις δι ἄπόπτει μαί 
ἔποπαθι στᾶ τό πὐνλώμια τοῦ δναμορφωτοῦ εές τόν ουθμόν 


“πομοσφ; 'Σξόδου εἶναν ὡς εἰς ἑ 


σκ. ΊΤ. Διαμορφώτής Μπλῆς [αστανμέσδς Ὁ 
τῆς φερούσηςε "Ἐπομένως μεταξύ ϱ-- ὂι (σχ. 1Τη) θά ἐμφανι,- 
σθῇ ἕν μικρόν τμῆμα τοῦ σήματος εἷς τήν Ἐξοδον, ἓνῷ µε- 
τοξύ. ν- δρ οὐδέν σῆμα θά ἔμφανισθῆ "Ἠ 0: «Ἠο Ἀνταύθα τονέ- 
ζεται ὅτι εἰς τήν Ἐξοδον δέν ἐμφωνύζεται αὐτούσνον .. 
σῆμα, ἆλλά µιπρά τμήματα τούτου» ἃ περιβάλλουσα τῶν 
ποίων Ἐγει υήν µορφήν τοῦ σήματος ὧν ΄ ως α κα 
Διά νά προκύψη-ἡ Ἠυματομοβφή τοῦ σχ με] πετΈθη ὅτι οἱ ἄνορ- ᾿ 
θωταί κὰρίστανταν ἀγύγιμον καί μή ἀγώγωμοι ἀπονόμωςβηλώπειβη 
ὅτι ἡ τάσις τῆς φερούσης λαμβάνει ἅποριαύως τν μεγέστην΄ 


της τν μήν . ποῦτο 9Φά "σον έρ αννε ἑάν Φ φέρο υσὸα τάν τοτ βῶ- -- 


Τωνονῆς ἵνα οῖς τὴν πρᾶξιν ὅμως αἳ  χρησιμοπονούμεναν :- 
εἰς τά 8/Σ. φδρουσαι εἶναι αν ήθως ἡμιτονιπαί καί ἡ «πυμα- 
-σχε Τπδ ἔνθα αἳ πλάγινοαι 
πλευρα’ ἐμφονίζουν ἑλοφρ') μλέσινι᾽ | 


.- ἀνάκαχον. ἑεριβῖ ὥς. τρόπου προκότὶ ν τν ἡ κυµατ. 
αρφή τες τήν :Ἔξοδόν..τὸ Όι δι ἅμορ φωτο ῦ απτυλζου (σχ. 
της η 'Ἡ ὁρᾶσι ς τῆς φερΏ ση εἰ μοιάζει πρός. τήν ὁρᾶσιν δι 

ορ μεταγωγι ποῦ..δι ἀμόπτου,ι ας. ϱν εἰς ον θυθμόν ων 
Μ 


φερούσης»' ντνστρέφειν ήγι ὕο ρᾷ νυ τοῦ ρε ο σ εἰς μα 
πῤωτεῦον τοῦ μετασχημασμ σον, σγν προ Ἡ. ἡ 


ος: πό. σχ. δη. ποβεστάσᾶι, Ἡ, ωμοπομορφή. ἐξόδον ὃ- 


| 
| 


ο 


ἕκ 
τον η φέρουσα εἶναν τι η 
, αὐτή Ἰωματομορφή ὅταν ᾗ φέρουν τν 


ὁποιο «εἶσάγεται ἐκ 
Πράγματι , τά παταστολλόμενα πρ 


τΈρρς 


|.» 


παξ εἶις.-τό σχο 198 . 


ἕνα Ἀμτεονεκήνς 


ὕ ὁποκόπέρι-.. πά 


οἵ όνεά 


γα Έχει .τό -μεχαλό- 


ας εἷς τήν παμπύλην δημιουργή | ο τ 
ἳ Λη Ἀποπρίσεως ος ὀνατάτως, Ὡς Ψάόνου, 


ο” -ϱϱ-σ- ο. Ὁς ο... ο ο αν ο 
. : Ἅκ νο ος 
ως 3 κ π. ν 

ἳ ος 


τα «α ὦ 
μι --- τς πσοῃ ᾽ δ τς 
όνικν ο  μο. ὃν αμα 8 να  ) 


γν 19, Καμπῦλοι ἆττριωο 5. 


., 


ὁ πε » 


πα ή’ 


Ἐν αμ ο... 
νά ο ο ο ος 


Πρός ἀντυμετόπισιν ταύτου χρησι μοποιοῦνταν. δύο μέ. 
9οδοξ 1 πὰ 


ἆ) Μοταξύ διαμορφωτοῦ παζ φέλτ ρου Παρεμβόλλεται 
του χεῖζον ἅἄπο όβ ἔσεως ος πθφο 83) 0,2 Ἡρπερίπου, Δι 
αὐτοῦ. ἐξαδθενοῦνται τ ἀναπλόμενα σήματα ναί συνεπῶς ἡ 
ὃρᾶσι Ἑ. των ἐπί τῶν ὠφελίμων σηµότων περιορίζεται, Βε- 
βαίώς δίά τῆς μεθόδου ταύτης αὐξάνεται ἡ ὅλινῄ ἀπόσβε- 
σνς τῆς διατάξεως ἀλλά βελτιοῦται ἡ παμπύλη ἄποπρέσεως 
ταύτης καμπύλη Ὕ εἰς τό σχ. 19). πο αν ο 


β) Μεταξύ διαμορφωτοῦ καί φύλτρου. τοποβετεῖται ἕν 
στούχεῖον ᾿τερμαῖι σμοῦ, τό ὁποῖον ὃνά τά ὑπόλοιπα προῖ--. 
ὄντα τῆς δνιαµορφῴσεως παίζ ες δν ήν μή ἔπι θυμητήν- 
παράᾶπλευρόν ἕῶνην ἐμφανίζει σύνθετον ἀντίστασιν τῆς αὖ- 
τῆς τιμῆς πβός τήν σὖνθετον ἀντίστασιν, τήν ὀπούαν ἐμ- 
φανέζει τό φύίλτρον διά τήν ὠφέλιμον παράπλευρον ἕῶνηνι. 
Οὕπτω καί -διᾶ τά σήματα ταῦτα ὑφέσταται τερματὶ σµός ἐπί 
τῆς ὀρθῆς συνθέποὺ ἄντι στάσεως ναοί συνεπῶς δέν ἔμφανί- 
«ζονταί ψἀιννόμενα ἀναμλάσεως (καμπῦλη β εἰς τὸ σχ. 19). 


δέος. ΔΤΑΜΟΡΟΩΤΗΣ ΔΤΛ ΛΡΑΝΠΙΣΙΟΡ 


ο Βὲς τά σύγχρονα ὃ/Σ ἐπεητείνεται συνεχῶς ἡ χρησι- 
μοπρύησις τῶν διαµο ρφωτῶν διά τρονξέστορ, οἱ ὁποῖοι Ἐ- 
ναντέ τῶν ξηρῶν ἆνορθωτῶν παρουσιάζουν τά πάτωθδι πλεο-. 


νεπτήµατα 


α) ΄λπαι τοῦν σαφώς μι προτέραν [σχόν τῆς φερούσης 
συχνότητοςς -. ο. αν ο 
β) Παρουσιάζουν μιπροτέραν ἀπόσβ εσι ν (ἤ παί ἑνί- 
σχυσιν εἷς τούς ἔνεργητι πούς διάµορφωτάς) ο . 
Οἱ διαµορφωταί δι ὅ τρανζίστορ δι αι ροὔνταί εἰς δύο 
πατηγορέας: . 


ώταίε "Ἡνθα τά προϊόντα τῆς 
ἱπόσβεσιν εἷς τόν δι αμορφωτήν. 


εως Ὀφέστανται 


β) ᾿Ενεργητιποζ διαµορφωτας: "Ἠνθα τά προϊόντα τῆς 
ὃν αμορφώσεως ἔνισχύονται ε ς τὸν δι αµορφωτήν (αχ. 20). 

Βΐς τόν ἐν λόγῳ διάµορφωνήν, ἡ φέρουσα εἶναι μι προτέρας 
[σχύος Ἐναντι τῆς Φε ρο ὕση ε εἰς τόν αι ορ” δνό διό- 


-. ο ἑο---  Ἓ----.. 


55 


| ο διότι - ᾗ 
: ο άν σ ύςν τήν : 


ο Ἱποίαν ἀπαιτεῖ 
ας πύπλωμα Ῥ -. 

σέως τῶν τραγ-- 

' στορ. τοῦ. 
αμορφωτοῦ 

διά νά παταο- 


ὰ ς ώριμα. εεναι. 
Μεκροτέρα, ν 
| Νεένης τήν" ὃο- ο 
 μηβοέίαν ἁπαι τοῦν 


ο ήφ. 
πα 


νο ο Ἐπί πλᾶ- 
ον ο άν νά ποῦ-ἡ- 
ο. 8 ρουβρΌνερς 
ο πφζλπρουύ µή ὃς, 
πμ θυμητά: προ---- 
ος τηε δι α-- 
ορφώσέωξ δέν 

. πιστοί . 46: .. 


. 


Σχ. 90. Ἐνεργητιπός διαµορφωτής 


ο ον ο. -- επιστρέφουν 

εἰς τόν διαµορφωνήν, δεδομέγου:ὅτι τό τρανξεστορ, "εἶναι 
μονό ὄρομα στοι χεζας Οὕτω, α Πομπύλη ὀποπρέσεως τοῦ ἑνερ.. 
Υητιμοῦ διαμορφωτοῦ, ἐν σ σει Πρός ἔνείνην τοῦ διαµορ-- 
φωτο ῦ διά διόδων, παρουσνᾶζει ἑπανοποιητν ήν ὅμοιομορ -- 
φίαν εἷς µεγάλ ν περιοχήν συχνοτήτὼν ναί διά τοῦτο. χρῃ-- 
σιμοπρεεῖται εἰς.τήν διαµόρφωσιν σημάτών, τά ὁποῖα κα-- 
ταλαμβ ἄνουν µεγάλο. εὕρος συχνοτήτων. Ἡ λειτουργία τοῦ 
ἔνεργητι ποῦ διαμορφώτοῦ (σχ, 20} ὁμοιάζει μέ τήν λειτουρ- 
Ὑέαν τοῦ διαµορ ὠτοῦ ἁπλῆς, ἐσοσταθμίστως,. διότι εἷς τόν " 
ρε. ὃν -τά Ἔρανζίστορ Ί-καξ 2 παθζστανται ταῦ-- 
τοχρόνως ἀγώγιμα κατά νήν. μίαν ἡμιπερίοδον τῆς ερούσης, 

νῳ τό οῆμα ω εἰς μίαν δεδοµένην Έρονι μήν στι} {ν ἔφαρν. 
µόξεται µέ ἀντέδετον πολινπότητα ἑΐς τᾶς βάσεις ὮἙ τῶν 
τραονξίστορ Ἰ μαύ 2, "Άρα κ) 
μ ατα εξόδου ἆ. πα ἆς τῶν" δύο τραονξέστορ διορρέουν πατά 


ὃὓον τῆς ᾿φβρούσης, τά τρανξίστορ ἀποπόπτόνται, μαΐ εἰς τήν 
Ἐξοδον δέν δά ἐμφανισθῦ σῆμα. "Άν τῶν ἀνωτέρω συμµπεραί». 


-ρ 
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νεταν; ὅτι ἡ κυματομορφή ἕεό ὃου δά εἶναι ὁμοία πρός τήν 
τοῦ ᾿οχήμιΤθν δηλαδή 9ά περι ὄχη Ἠμίτονιμᾶς συνι στώσας, 
συχνότητοίς ο -- 


όν 


μεν κο 


ιά νὰ ο νι Μο 9 Ἐν. τος 


η ο) Ἔ σοι . | . μεΏ τν .0 


ές ο ὂ/σ χθησιμοποιοῦνται ξήζσις Ενδβῄητινος δια-- 
μορῴωταί δυπλῆς, {σοσταθβζσεῳς (4 πρανζ(στοβ), εἷς. τήν 
Ρέσταψται’ ἡμιτοψινναί συνιστῶσαι συχ.- 


α μεν 


6.35 "Ομαδοποίησις τῶν Φεβεσυχνιπῶν διοδεύσεων 


ο υ μυ ἀποβλέπουσα 1εζίς τήν τυποποίησιν τῶν φερε- 
'σοννών συστηµάτων, να Ἠστοστῇ “δυνατή. ἡ συνε ργασύα νο. 
ἕύ ουστημότων δι αρμόρων πατασμευαστῶν, ὡς ἐπύση ς ἡ ανά 
ούνδέσις καί ἀπομάστεὺσις τηλεφωνικῶν διο δε ύσεων (βλέπε 
σχεῖν πόν Ἠεφάλαιον), προέβη εἶ ως τᾶς πάτωδι ὁμαδοποιήσει ς 
των φερεσυχννπῶν διοδεύσέων. 


ἀ) Βασική πρωτοµάς... 
ο ρωσ 


«Σχημοτίζεται διά πατοαλλήλου µετατοπίσεως τοῦ φάσμα- 


τος ομιλίας 12 τήλεφωνὶ κῶν διοδεύσεων, ὥστε ταῦτα νά πα. | 
Ῥσλάβουν τήν ξώνην'60 «109 ΚΗα, .. | 


''Ἡδ φᾶσμο τῇε Ῥᾶσι ἡῇᾗς πρωτοµάδος εἶναι ἀνάστροφον 


μαί δὐνάται νά πρὸέλθη ὃνά τριῶν πυρέως μεθόδων; 


4) διά προδιᾶμορφώσεὼωέέ Τά: φᾷσματα ὀμιλίας πας τῶν 
κο διοδεύσεων µοτατοπίζονται. εἰς τήν περιοχήν τῆς αὐτῆς 
φερούσης (ποχ. 48 ΓΗν), Ματάλαμβάψοψτα τήν ζώνην 49. δρ 

8. ἂν συνεχείᾳ ἕναστον “τῶν :12 φασμάτων, μετατοπέζς- 
τοι εἷς τήν πθστογήν διἀφορετελῇῃξ φερούσης, ὡς φαίνεται 


-- 


Ἐ οὔτε οοπ4 εδ ὅσα σαὶ γαδὰς Ἔπ Ροτωςάοπαι Τό φταριΗ.- 
αὖ9 οἳ Τ616δρποπήαπμο (Διεθνής. συµβουλευτι μή Ἠπιτροπή Τη. 


λεγραφίάᾳ καζ Ῥηλοφωνίᾶς), Πρόπειται. περί διοθνοῦς ἁρι 
πιτροπῆς ἑδρευούσῃης εὐά Γενεύην, ἡ. ὅποξ ἔπεξ εργάζεται - 


: . ὃς τ . υά σ 3 . ) φ 

συστάσεις ὡς πρός πως Ἑβχννηός προὐποθέσεις, τᾶς ὁποΐας 
ο - κ. ή ι Ἔ ος 8 4 υν 

ὃξον νά πληροῦν οἱ Ὅηλετι ποι νωνι πηδί συσµεναύ, ὣς γα 

4 αι : : ; 


ἐπξ τοῦ Μαλυτέρου τρόπο: ἐπμεταλλεύσεως αὐτῷ», 


ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΣ 


. Ἆς ος ' 


υ 


δος (12 


ά 


, 


6 βασνγ 
έες 


ια 


..ὰ 
... 
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Σχοξ2]. Ἱρόπου σχηµατισµου 


ης. πρωτ 


σεις), (Δὲἑ συ 


᾿ Κησ)ε 


Ὀ 


ογταν 8 


δίδ 


ος 


| 
| 


διοδεὺ 


εἰς τό οχ. 2ἱα. ές µεριπά 3/Σ ἡ φέρουσα προ διαμορφό- 


σεως Έχει συχνότητα: ζει. 
2 ἅτλ ος να ος οξις ἳ. εδ 
δεν ἄν ωπ Εὐθδέας δύαµο 
ταῦτῃνὶ ἅμαστον ἔν τῶν Τ2 φασμότων ὁμιλίας µετατοπίζε- 


ταν ματι εὐθεῖαν εἰς τήν Ίπε 


24 


"τ ” 


4434} Δνά σ ηματι σμοῦ προοµάδων., Τῆ, βοη θεία τῶν φε- 
6, 20 Κηα σἸηματίζονταν ἃ προοµάδες (κά. 
στα) ἐκ-2 διοδεύσεων) εἰς τήν περιοχήν 15 - 24 ΚΕα, 'ν 
συνεχείᾳ Ἑμάστη προοµάς μετατοπέζετάι εἰς τήν περιοχήν 
τῆς βασιμῆς πρωτοµάδαος διά χρησιµοποιήσεως { διαιτέρας 
Ἅ Δὶ ἡ προοµάδες ἁποτελοῦνται ἀπό τάς 


δὲοδεύσεις,. Ὁ 3 


ΤΝ ΣΗ Ίῃ προοµάς: Διοδεύσεις 22 
δα αν ες στ. ια 


πο ο ο δα δια μα 
πι Λη ή Ἡ 10711010, 


ΔΙ διοδεύσειςἳ, ἆ,Τ,1Ο χρησιμοποιοῦν τήν αὐτήν φέ- 
βουσαν 12 ΚΠΣ, αἱ 2/5,8,11 τήν φἔρουσαν 16 ΚΒς καί αἱ 
5, 6, 9, Ί2 τήν φέρουσαν 24 Κῆα, 

δίς µερικά ἄ/Σ ἀντί νά σχηματισθοῦν..4 προοµάδες 
τῶν 3 διοδεύσεων, σχηματίζονται 2 προθμάδες τῶν ᾖ.διο- 


δεύσεων 9 


.. 


Ἡ ων αφ. Χλτ. δν. 
ἀρ ν ος αν 
-- δα α κ μόνον 
μ μὸ, ν κ 


ϱ) Βασιπή δευτεροµάς 


Προέρχεται ἐπ τῆς συνθέσεως 5 βασι ”ὧν πρωτοµόδων, 
Ἑπάστη τῶν ὁποίων μετατοπίζεται εἰς τήν περιοχήν 212 - 
225 ΚΗα τῇ βοηθεζᾳ ἰδιᾶιτέρας φερούσης (σχ. 22). 


Τό φάσμα τῆς βασιγῆς δευτεροάδος εἶναι ὀρθόν, 
Υ) Ῥασιπή πριτοµάς 


Προέρχεται ἔπ τῆς σὐνθέσεως 5 βασικῶν δευτεροµάδων. 
(σχ. «22).« τσσπτσ-τπστοσστσττο | | 
ας ώεη -δαι. Ἡ 
Ἰό φάσμα τῆς βασιηᾶς τριτοµάδος 812. 9044 ΚΕα εἶ.. 
ναι ἀνάστροφον. 
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Σχ. 95. Σχηµατι 


Νδί ή σε 


Βασιωή Ἱριτομάς 
τε ομε δε ἄ 
8ί5 -- σσἀᾷ ΚΣ | Ἑρδινή τειαρτοµώς, 
όρο . τρ: 
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Σχ. 26 ρόηεας, οκηματιθμοῦ τῶν διαφόρων ουστηµάτων (κατά, «ςἱΤΤ) 


| 
{ 
| 


δ) Βασική. τεταρτο ιάς 


-- Προ ἔρχεται, ἔχ τῆς συνθέσεώς. 7 -βασικῶν τριτοµάδών 
πας Ματαλαμβάνει τήν ἕῶνην 8516-. 123568 ἴῆπ εἰς ὀρδόν 
φάσμα (σχ. 24). . .. πο ο ΕΕ με ῥ-- 


π ο .. υ 


ε) Ῥασιπκόν συγκοότ: 


ια 15. δευτεροµάδων» :᾿ 

Παράγεται. διά µετατοπέσεως τοῦ φάσματος {15 δευτερο- 
µάδων εἷς τήν περιοχήν 212 - 4028 ΚΙῑσ, ς δειηνύεταν εἰς 
τό σοκ. σον 


'πὶς τό σχι 26 ἐπαναλαμβάνεται, ὑπό ἄλλην μορφήν,. ὁ 
τρόπος σχημῦτι σμοῦ τῶν βάσωκῶν ὁμάδων παύ ἐμφάύνεται  ὃ. 
τρόπος, σχημοτισμοῦ τῶν δίἀφόβων, σύστημᾶτων (µατά οοτητ). 


“τπό τῆς οοτηπ ἔχουν ᾿τύβοποιηθῃ ναί αἱ ζῶναι τῶν 
δ/Σ τριῶν διοδεύσεων. Αὗται Ἀναφέρονται εἷς τήν περιγραφήν 
τοῦ συστήµατος Β80.-1,2. τὰ... 


Σηµείωσιςὶ "Ἡ, χρῆσις πρωτομάδων καέ δευτεροµέδων 
εἶναν ὕπο χθέωτι μή Ὅπό τῆς Ο0Τ11..Διά συστήµατα µεγαλυ-- 
τέρας χωρητι ἠότητος εἶναι προαιβετιµή Ἡ χρῆσις τρντοµά- 
δων, τεταρτομόάδων, βασι ποῦ συγµροτήµατος 15 δευτερομά.-. 
δων ἡ µιητή µέθοδοςςε . ο ; | 


Τε ΠΒΡΤΟΡΙΣΤΕΗΣ ΠΛΑΤΟΣΣ 


“Ἡ στάθµη τῆς ὁμιλίας εἰς τήν εἴσοδον τοῦ διαµορφω- 
τοῦ διοδεύσεως Έχει συγπεπριµένην τιµήνι ἴσην, συνήθως, 
πρός -Ίή,ά ἃΒτ ο τῆς οστιῃ ἑνέκ. δη πας πρότξασις 
προποποιῄσεως εἰς --Ί4 ἀβο). "Ἡ τιμή αὕτη)  δυτηρεεὶ, δύο - 
"οκοπούς : | μι ν 


- ο) Ἡΐξς τό ος ο- Ἱερύ διαμορφῶσεως ἀνεφέρθη ὅτι 
ἡ στάθµη τῆς ὁμιλίας πρέπει νά εἶναι ἁρπετά χαμηλοτέρα 
ἀπό τήν στάθµην τῆς φερούσης, ὥστε ἡ ἀγωγιμότης τῶν ἄνορ- 


θωτῶν εἰς τόν διαμορφωτήν νά ἐξαρτᾶται μόνον ἀπό ' τήν 
στάῦµην τῆς φερούσης, ο, κ , αι 


| : μα | 
: ε κ ο. " ς - : ο 
ΤΡ} Οἱ. πᾶσης φύσεως ἐνι ἄχυταί,'-οἱ ὁποῖοί ἀνολουθοῦν 
τόν διἁµορφωθν, Έχουν υπολογἵι σθῃ διά µεγέστην στάθµην 
ὁμιλίας εἷς τήν εἴσοδον τοῦ δι αμορφωτοῦ διοδεύσεωξ ἴσην 
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πρός -ττν4 ο όν ὑπέρβασις τῆς τημῆς ταύτης ὁδηγεῖ 
ιο 


ς ὕπερδι ἔγεροι 


τῶν ἑνισχυτῶν, μὲ ᾽ 


«ξησιν τοῦ ῥορύβου ναί τῆς διαφωνίας. Εἰ 


'Ἡ ὁμιλέα ὅμως, δέν ἔχει στάθεράν 
στα εἶναι ατον νά παρουσιόζῃ αὖ χμ 


ποτέλεσμα τήν αἴ- 

ὁς τάς διοδεύσεις. 
ο αμήν μαί μᾶλι.--'. 
ας ὄνω τῆς. ἔπιτρε- - 


πτῆς στάθµης. σα ἐποτραποῦν «τά ἐν τῶν αἰχμῶν. «στα». 


Όμης δυσάρεστα 


{ 
: ͵ 


ποτελέσματα, τοποθετεῖται πρό τοῦ. δια.- 


 µἱ 


Σχ. ΣΤ. Περιοριστής πλάτους 


μορφωτοῦ δνο δεύσεως ὁ περιοριστής πλάτους (ον ο ποι 
νορθωταί Ί καί.ο εὑρέσιονται ὑπό τάσι ν πολώόεως ον, 


4 


ἀλλά» μέ πόλι ἠότήτα ὄνάστρό φον ον τῆς ἀγὼγίμου. Συν επῶς, 


τά ρεύματα ὁμιλίας, τᾷ ὁποῖα ἐπάγονται εἰς τό τύλιγμά 
τος ον η μοπιστοδ ας, δέν πλσίουν Μύηλωμα πρός τό 


ἄπρον δ. Είΐς αὖ χμᾶς ὅμως τῆς ὁμιλέας 


ἡ τάσίς της 9έ ν{. 


νη µεγαλυτέρα τῆς τόφεως πολώσεως παί οἱ ἄνορθωταί Τ 


καί. ο 9ᾷ παταστοῦν ἀγόγιμοί.. ζωτᾶ τήν 


τῆς τάσεως ὁμιλίας θά. ηλείη τό πύήλωμα: «δν ὀνοβθωτής 1,. 
Βλ, ὃ, ἐνῷ, πατά τήν ἄλλην ἡμιπερίρδον, τό. Νύπλωμα: ο αἱ 


νορθωτής 2, ἃς, ὃς "Ἡ ἑναλλάε Ὀπαρξ ἡ 


ἨΝυΝλωμάτων ἓν παρολλήλῳ πρός τήν ὁδών ἃ | 
τὸν περιορνσµόν τῶν αἰχμῶν ταύτῃς, διότι. τό προστιθέµε-. 
ο τμῆμα τῆς ἐνεργείας 


κ, εδ 


πΙ ῃ 
.ὰ 


. ν 
'Ἡ ὀπόσβοῦνα, τήν ὁποίαν Ἰξαρεμράλλεν΄ ὃν Περιορνσφής:' πλ. 
τοὺς συναρτήσει τῆς ᾗν µης εἰσόδου ο, αι πες κό ος 


28. ᾿Ἠάν π.ὀ. ἡ ομιλία παρφυσιάζη µίαν α 


| ) χμήν ἴσην πρός 
οτι, δηλαδή ἔχει στ λα μεγαλυτέραν µατά .. ον ἩΒ τῆς 
ὀφειλομένης τιμῆς τῶν -ΊΤ,4 ὁΒτ, ὃ περἑοριστής πλάτους 


Ώρες λ ὕ ι- τν 
ὁ δρ . Ἱ 
ο ον. 6 . . νὰ, 
οι 74 . αι : «μι 
Σα πα. |. Ἡ 
μ΄ 
Φ 
η ὃ ος ᾧ ας 
. » « ν πα. ος 
εν οκ ο - 
"ὃς ο -- ευ. 
Β ο 
Ἕνν 
ολ ὁ ον Δν 
: - κ 


Ὀ ο ἶ- 3 μα ὃν .. --. ας - κ. εἰ "ο : ρ κ 

; ο ο  ομὑὑὑὑομ 
“Ἕδλ «πο ο Ὁ »θ,ὲ «ρ ας 
Ἑτάδλλη θλωὰ δος ο ὁν 


} 
κά 
{ 
. ... Ὁ ως Ἡ [ 
ξ 


Ὦχ. 28. Καμπύλη λειτουργίας τοῦ περιοριοτοῦ πχάτοῦε»- - 


9ᾷ πῥοσθέοη ἐπόόβεσιν 8,Τ 4Β καέ, οὔτ ον ᾱ 
: . ο -α. 3 .. ω. εἰς Ον ο ομορ- 
φωτήν διοδεύσεως θά εἴσέλθη ἡ ὁμιλέα µέ στέθµην -,Τα8τ. 


ὃ, ΠΙΑΘΗΙΤΕΑ ΤΕΡΡΑΠΟΛΑ, 

πά ο ολα οἶναν. δι υτυῶματα διά τήν µεταφοράν. τῆς 
ἠλεητριμῆς ἕνε γείος, ποτελούμενα ἀπό τυχόντα συνδυα.- 
ὅμόν παταναλωτῶν (ἀντιστάσεων, οὐτεπογωγῶν, πυπνωτῶν ) 
πας πηγῶν ἠλεητρικῆς ἐνεργείας, "Ἡν τετράπολον ἔχει δῖο 
ἄπρο δεπτας εἰσόδου μαΐ δύο ἀκροδέμτας ἐξόδου αρ 99), 
Εἰς πᾶν τετρόπολον;:διαηρένεται ἡ᾽ σε στασις εξ-. 
σόδου ζ: παζ ἡ σὔνθετως ἀντέστασις ἐκόξδουνσωνς σος ον 


ως. οσο εν 
.ταιόμενα ἐξετάξον-- 
τά πο 4 τόπον Τε- 
4 ο. : 
Ετωλοσ τραπόλων 1ῶίλτρα, 
οή, μετασχηματισταίς 
προσσαρμογης; 
| στο, χεῖα άποσβέ- 
Σχ 29. τετράπολον σεως παν στου- 
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χεῖα ἔξισορραπήσεως. ΄ 1ά ἓν λόγῳ τετράόπρλα παλοῦνται, 
εἰ δι πώτερον. "παθητι κα! δνότι δξν προπολοῦν ἐνύσχυσιν 
τῶν ὃν ᾿ αὐτῶν: διαβιβ αζομένωύ ρευμότών., τη 

πμ ο ος ο υ. ο. 


Ἱά φίλτρα εἶναι τετράπολα, τά ὑποῖα ἐπιτρέπουν τήν 
διέλευσιν τῶν ῥευμότων μιᾶς συγκεπρεµένης περιοχῆς συ - 
χνοτήτων ὄνευ οὖσιώδους ἄποσβέσεως, ἐνῷ παρεμβῄήλλουν ση-- 
µαντιπήν ὀπόσβεσιν: εἰς τά ῥεύματα τῶν λοιπῶν- δυχνοτήτων., 
:Αἱ βασιπαί µορφοί πῶν φίλτρων εἶναι αἲ κάτωθι: 


| α) 'Ὑφιπερατόνε Διέρχονται ὅλο τά ῥεύματα, τά ὁποῖα 
Έχουν σνχνότητας ἕνω μιᾶς συγπεηριµένης ὁρισμῆς συχνό-- 
τῄτος ἐρ (σχ, 20ᾳ). | 


β) Βαθυπερατόνε Διἔρχονται ὅλα. τά ῥεύματα,τά ὑποῖα 


Ἐχουν συχνότητας πᾶτω μιᾶς ὁρνανᾷς συχνότητος Έρίσχο 
ὁ Ό ος [ή 


Υ) Φέλτρον δι ελεύσεως ζώνηςε Διέρχονται ὅλα τά 


ος Ἡ .ὁποῖα Έχουν συχνότητας Ἠειμένας µεταξύ δύο 


Ρι απῶν συχνοτήτων δα ἔᾳ (σχν 20Υ).. ΄ 


ος 18) -Φέλτρον- ἀποποπῆς,ζών ε’ Παρεµβάλλουν μεγάλην 
ἀπόσβεσιν εἷς ὅλας τᾶς συχνότητας τᾶς πειµένας µεταξύ 
τῶν ὁριαπῶν συχνοτήτων Ἐι παΐζ Έρ {σχ. 205). 


«Βΐς τό σχ. 20 δειπνύονται ἐπίσης αἱ βασιπαί μοῤφαί 
φίλτρων Ὁ0Ο (βλέπε 8.Ία). μέ τές ὄντιστοίχους περιοχάς 
διελεύσεως -μαί ἀπόνλεισμοῦ. μοι 


«ἂν φέλτβον. πολῶς, κατασκευασµένον πρέπει νά πληροτ 


'τές μάτώθε βαδικάς ἀπαιπήσειςι 


α):"Ἡ ὀἀπόσβεσις εἰς τήν περι οχήγ. διελεύσεως ο 
ναι ὅσον τό δυνατόν χαμηλή πας τῆς αὐτῆς τιμῆς. 


ο) :Ἡ. παμπύλη τῆς ἄπο σβ ἔσεως πλησίον τῆς δριανᾷς 
᾽συχνότηπος νά" ὀνέρχεται ὅσον τό δυνατόν ἀποτόμως, διότι 
ἄλλως δά ἐπιτρέπεται μαί ἡ διἔλευσις ῥευμάτων ναζ ἄλλων 

συχνοτήκων. ας - | 
| :"Ἡ δαπάνη ᾿µατασπενῆς ἑνός φζέλτρου ἐξαρτᾶται ἔν τοῦ 
συντελεστοῦ ποιότητος αὐτοῦ, ὁ πονας ὑπολογύζεται ο. 


χε29. ὁ σύσνκας. μορφα” ῥἔλτρων τ-σ”- 


Ἐκῆει "Έστω μα ἡ φέρουσα τοῦ ῥιαμορφωτοῦ εἶναι 
Ξἰδ'κΏα νὰ πι διώκεται διά το φίλτρου. τοῦ σχ. ον ν 

η διέλευσις τὸς ὄνῷ πἀραπλ εύρ: θ ζώνης. | Ἡ Ίο, ὃ σης. 

παύῦ ἡ αἱ 24Η. {προέκυψαν η τοῦ συν δυασμοῦ τῶν ὁχκὸ 
12.πας 20Υ). "Ἔστῳ ὅτι εἶναι πι δυμητή. µύα µεγάλη ἁπός- 
σβέσις τυµῇς αᾱ ἃΒ ὃνό Ἠέαν συ νότητα µεγαλντέραν «τῆς 
Ερ-πατάιΔεΞΟνὃ πας ος 3 ο σπα 


ἡ 


το αυντελεστής πονότητος ποῦ φίλτρου δύδεται. ἔν τοῦ 
ναου! ἵ. ο. | 


48 
ο ολ φέρουσα ὧτο 80 ζΕα, ὁ συντελεστής ποιότητος 
διά τήν αὐτήν ἀπόσβεσιν α ἄἈ εἰς συχνότητα µεγαλυτέἑ.. 
ρον τῆς { µπατά Δε-0,6 ΚΗσ εἶναι: 


ϱ. 
[δρ σοι ον 


μαΐ μεγάλην "ατασπενοστιπήν δαπάνην, Ἱό γεγονός Ἔοῦτο 
δύδει μίαν ἐπ-τῶν. ἀποντήσεῶν εἰς τό ἐρώνημα τό ὑποῖον 

δά προκύφη- εἷςς τὰ Ἐπόμενα Ἠεφάλαιαα 'δ,άτί οἱ πατασπευα.- 
σταέ τῶν. δ/Σ Ἐφαρμόζουν δι αδοχιπάς δι αμορφάώσεις .ΠΡΟΜΕ/.-- 
μένου νά.σχηµατισθή τὸ φάσμα τῶν συχνοτήτων τῆς γραμμῆς 


Ἡεγάλος ὅμως συντελεστής ποιότητος ἓνός φίλτρου σημαίνει 


μεταδόσεωςς, '- 


Υ). 3Η ἀπόσβεσις νά εἶνοι ὅσον τό δυνατόν µεγαλυτέ- 
ρα εἰς τήν περιοχἠν. ἄποήλει σμοῦ. 
δ) αἱ ᾿Ἐντιοστάσαι ο. παό Ζο τοῦ. φέλτρου νά διατη.-- 
ροῦν σταθερᾶν τιμήν εἰς τήν περιοχήν διελεύσεωςς 
. δω . ζ : . ; -- ος : 
Ε) -ά ἠλεμπρι νά χαραπτηριστι κά 'τοῦ φίλτρου νά μή 
μεταβόάλλώνται μέ: πήν πάροξον τοῦ χρόνου, ὥστε νά µή µε- 
τατοπίξωνται. αἴ. δριαπαί συχνότητες µαΐ ἄλλόσσουν τιμήν 


κ ὢ ον -. 


ο ή ὤπο αβ έσειις ο 


᾿Από ἀπόψεως ὑλι πῶν πατασµευῇς, το. ο. 
σοι αἱ πάτῳθι Ἰωτηγορίαι φίλτρων: 


"Ώς γνωστόν, ἡ ἀντίδρᾶσις τήν ὁποίαν ἐμφανίζξαι πη-- 
γίον αὐτεπαγωγῆς Ἱ δίδεται ὑπό τῆς σχέσεως 2π1, ἑνω ἡ 


ἀντίδρασις πυπνωτοῦ 6 ὑπό τῆς σχέσέως Ἰ/2π2ᾳ. - 


'Ἡμ τῶν σχέσεων τούτων προπύπτει ὅτι ἡ ᾽αὐτεπαγωγι.- 
τή ἀντέδρασις αὐξάνει" μενά τῆς συχνότητος, ἓνῷ ἡ Κωρη-”. 
μα ἀντύδρασις μειοῦται. 'Ἡν τούτου συμπεραδνεταῦ ᾧηι -, 
δι᾽ ἓν πΌπλωμα, περιλαμβ άνον αὐτεπαγῶγήν παί.πηνίον ὑπᾶρ.... 
χει. Μέασυχνότης βούτδιά τήν. ὑπα (όν. ᾗ "αὐτεπαγωγι μή ἄνω: 
τέδρᾶσις ἑσοῦταιν µέ οὖν χωρητμήν; “Βλοὐχνότης αὕτη. 
πλ ετται σψχνότης συντονισμοῦ καζ παρέχάκαι, ὑπό . "τῆς: 
σχέσεωςὲ .. ο. τα μήν αν 
υν Ἐ 0 


λος Ρο 


- γκι 
περα 4 . ἳ ο. 
κα. ην 


τητος διά πυνώ,ὤμοτο 
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1 νπαί 30 δει πνύθτοι ἡ µεταβρλή τοῦ 
ἵντιστάρεως ᾖ συναρτήσει τῆς συχνό. 
περι ἔχοντα αὐτεπαγωγ ν.παζ πυπνωτήν 


ἓν σειρᾶ παίζ ἓν παραλλήλφι Ώξς τά σγήµατα ταῦτα ἡ ὄντ 


ατασις Ἡ παριστᾶ τὸ ἔθροίρομά τῆς ὑμιηῆς ἄντιστάσεως τοῦ 
ε. Ἅ Ὁ ο ͵ : 4) ι ο. ἐ πο μία - μ 


πηνίο, πας τῶν ῃ 
σης φσεώς ἡμικῶν. 
ἄπωλειῶν τοῦ μυ 
ος Ἠλάὤματοςς Ἰδ. μέ. 
Ἴγεθος τῆς ὁξύτητος 
“τῶν µπαμπυλῶν. οὓς 
τά σχήματα. ταῦτά 
ὲέ αρτᾶταιε" πό. τὶ ν 
συντελεστήν ποιὅ- 
τηΐος ϱ. τῶν. πυπλω- 
. µότων, ὃ ὁποῖος. 
., παρέχεται ἐπά τάς 
.. σχέσεις; : 


ἃ τη /ρπε ὐ σἃ- Έσεοςἳ 


"Ἐν. τῆς πορα- 
λσίσσως τῶν ἐν 
λόγῳ παμπυλῶν προ-- 
πύπτει ὅτι, διά μα. 
ταλλήλον κλογῆς 
τνμῶν τῶν πηνζῳν . 
ναί πυπνωτῶνι εἶ-ι΄ 
να, δυνατόν, διά ᾽ 
μςον συγπεπριµένην 
ξώνην συχιοη ση ἤ 


ων ῥ 
νά ἔπιτευχ . ἔλα- 
Χι οτοποίησις' Ἶ 


μεγιστοποίησις 


| αν. Το μέτρου τῆς σ 
ο Ὅτος Ενὼ διά τός Όπου 
ί λό(πους συχνότ 


ο οὕτωπρονό.. 
πτουν τά φίλτρα : 
ή Ο, τῶν ὁποίων 

η . 


ή 
λ 
λ 
υ 
Ἡ 


5ο 


ΒΕΗ η κ 
αἴ 4 βασικοί μορφαξδειπνύονται εἰς τό  σχ. 20. 


ώ 


β) Φίλτρα Ἠ-θι. 


». 


... Ἡ ἐφιρμογή τῶν. φίλτρὠν τούτων Ἐπεμπτεύνεται σύνεχῶς 
ἱδίως µετά τήννεἰσαγωγήν τῆς τεχνινῆς τῶν κ οατραι ο 
νων Ἠυμλωμάτωνῦ, - 

 πά βάσει τῆς τεχνι μῆς ταύτης Ἠατοσπευαζόμενα, φίλ- 
τραγ. ο ηρέσαγεαν ὡς ἔνεῤγά διότι ἑντός τῆς αὐτῆς 
ἐνισζας-μονάδος,Ὀφίστανται ἀντιστάσευςος πυπνωταζ, δύοδοι 
παζ. τρανζύστορ, τά ὁποῖα ἐνισχύουν τά διά τοῦ φέλτρου 
διερχόμενα σήµατας 


τον Πές τό σκ.. 25 πορέσταται ἡ µορφή, τῆς παμπύλης δνε- 
λεύσεως ἓἙνός βαθυπερατοῦ φίλτρου καί εἰς τό σχ. 24. ἓ 
νός͵ Ὀψιπερατοῦ. 'Ἡ συχνότης .Ἔρ,διά τήν ὁπούαν ὁ λόγος 
τῆς” τάδέώς. ἐξόδάυ. πρός τήν τᾶσιν εἶσόδου ὑποβιβάζετοι 
εἰς τά ϱ,Ί δίδεται πό τῆς σχέσεως: 


. 


ος εις . . 
ὀπο πω τν 


[8 να, πως. 
«κ μὸ- ο . ο . ὧν . ο πο πα. 
ο... ε.α "ν . . Ί ᾱ- Ἑ 
λ 


16- οππο 


2 ο... ϕ κ. . ι 
Σχ.355,Βαθυπερᾶ όν φίλτρον Σχ. 124. "Ὑψύπερατόν φίλ.. 
| ος δι ' ος προν. Ἠ0 


Ι 


η 


| ! 


δις τά φίλτρο, ταῦξα. χρησιμοποιοῦντοι, πε εζσηλενκοίς 
πού. πρύστάλλοι, οἱ ὅπαῖοι ριὼς ἀναφξρεται πού -εἷς ᾗτ 

Κεφ, 1191" εἶναι {ἑσοδύναμοι πρός πόπλωμα αὐτοπαγωγῆς κάέ 
πυπνωτοῦ ἐν  σειρΏᾳ λίαν ὑψηλοῦ ὄψντελεστοῦ ποιότητος ϐ, 
Δόγῳ τοῦ ὑψλοῦ ὢν αἲ Ναµπύλοι τῶν πρυστάλλικῶν φέλτρων 
Ἐχουν λίαν ἀποτόμοὺς τάς πατακορύφους πλευράς πας. οδ Ἡς 
τούτου, ταῦτα εἶναι πατάλληλα΄ δί 
Φνν λίον στενῶν ζωνῶν συχνοτήτων 


σὲ. 1η ν όν. φίλτρον δι,- 
ἠλεντρινόν ἔσο δύ-. 
ας η. ος ο Β 


πι ει ἂν 
ας Ἐν ὃς αν 
ο ὅκα 


πΠῖς τό οχ. 2δὰ πα 
ελεύσεως ζόνης πας 


κ 


: Σχ. 25. Ξρυσταλλιπόν φίλτρον διελεύσθως ἕώνης 


ναμον. τούτου. Ἐάς ἐν: σειρῇ πυπλώματα 1-0) ο ὂ αν Ὅσυ 
παρι στοῦΝ τό ἱ{σοδύναμον «τῶν πρυστάλλων, «δνὸ διά τῶν πυ- 
πνωτῶν Οπι, ὅπα πα οπ. παρίσταντοὶ αἱ χωρήτιυπότητες τῶν 

μεταλλινῶν πλαοκῶν στερεώῶσεως τῶν πρυστόλλων. 


Τό κόστος τῶν πρυστολλι πῶν φίλτρων εἶναι ὑφηλότε- 
ρον ἐν σχέσει πρός τό πόστος τῶν φίλτοων 1-0 ἡ Β-αυ 


δ) Μηχανιπό φίλτρα. ᾽ Ὀ . 


. 
ρα. 


εἰς τήν τεχνι μήν τῶν φερεσύχνων.. ἳἀ µη χαγιµά φίλτρα, ὃ-- 
ναντι τῶν φζλτρων Ὅιος ς ᾗ 

ηπηριστιόά, μεπρότερον ὄγπον ναί εἶναι οἵ πονομιπώτερα 
ὅταν πατασπεύόξωνται εἰς µεγόλον ὄριθμόν. α. 


᾿Ἡ λειτουργέο των βασίζεται εἷς τήν ὑδιότητα τῶν 


τήν ἐπιλογήν ᾖ ὄπόρρι- 
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μεταλλιπῶν ἑλοσμότων ἡ ράβδων νά τολαντοῦντοιν µηχανι πῶς 
’ ὅταν δὀνεγείρονται ὑπό ἔξωτεριποῦ αὗτίου. Τό πλάτος τῶν 
ταλοντώσεων γίνετον. µξγισοτον, ὅταν Ἡ σὐχνότης τῆς έξω- 
τερι πῆς διεγέρσεως Ἐπει τήν αὐτήν τιμήν μέ τήν {δίοσυχ- 
νότητὰ τοῦ ἐλάοματος« Ἡ {διοσυχνότης ἐξαρτᾶται ἀπό τό 
ὑλυμόν καί τάς γεωμετῥιχός δι εὐτόσέις τοῦ ἑλάσμοτοςν 


«ν µηχαννπόν' φζλτρόν διαπρίνετᾶι εἷςε τά µπάτωθι΄ πό- 

ὑσς μέσης Ὅοο οσο μήν ο ἔνον νο ον 
-. α) πό τμῆμα εἰσόδουν ἕνθα αἳ ἠλεπτριπαί µεταβολαί 

μετατρέπονται εξς μηχαννπάς» | πο αμ 


ϱ) πό τμῆμα τῶν µη χανινῶς συντονιύομένων ἑλασμάτων. 


Υ) πό τμῆμα ἐξόδου, εἰς τό ὁποῖον αἱ µηχανυναί µε- 
τοβολοί ενώ εβέπονται” εἰς ἠλεητριγπάςι 


πό οχς.36 ἀπειπονέξει ἕν μηχανικόν φίλτρον, Ἔχον ᾿ 
µογνητικά πυηλώματα εἰσόδου-ἐξόδου. "Ἐ ράβδος νιπελίου 
εἰς τό τμῆμα:εἰίὁόδου ἐπτελεῖ κινήσεις τῆς αὐτῆς συχνό - 
τητος ὡς ἡ συχνότης- τῶν ρευμάτων εἰσόδου, Δἱ Ἠννήσεις 
οι ἠριαβιῤάξονται, πρδε τὸ ἠρταχλινᾶ ἑλάσματα, τά ὁ-- 
ποῖο εἶναι µηχανιπῶς συνεζευγµένα. Αἱ Ἠιννήσεις, αἳ ὁ- 
ποῖαι συμπίπτουν πρός τήν ἰδιοσυχνότητα τῶν ἕλοσμάτων 
ος διεγείρουν τήν ρἆρδον νιπελίου εἰς τό πύπλωμα ἐξόδου, 
νῷ αἳ “λοιποί. θά πο δουν ται ἳ μηχανινποῦ τμήματος. 
"Ἡμπίνησις τῆς αάβδου εἰς τό τμῆμα ἐξόδονυ, προπαλεῖ µε- 
τοβολήν -τοῦ µαγνητν ποῦ ο μώςς Ἐπομένως τήν ὀνόπτυ- 
ἔγν ρευμάτων ὁμοίας συχνότητος ε ς τό πὔπλωμα ἀξόδού, 


χ 
. 5. ᾳ - 


Μαρνβται προµαρνητίθεως .. 


κο 


ν ” η 
ος {...] ὃ ον 
. Μο ο. 5 ἤ κιλά 3 ώ ὁ ς Ὁ λὴ ἤ] παρων. ον 
ων τό νν ος Ἡ κ ΦΙ' 6 4 ο ουσ 
ν ον αββιωά, ΚΠάσβουτο,. 


ρε | δα ιδίου” - |. δρ 
Σχ. 36.) λρχή λειτουργίας μηχαν ὑκοῦ μήτε, 
ἕχοντος μαγνητικά πυπλώµατα εἶἰσόδον-ἐξόδου, 


| . 


Ι 


Ώὶς τό σχ. Ἰ πορζάτοκαν Έστω, μηχάνι πόν φίλτρογνν - 
. ζὄνου 


εἰς τό ὅπο[ον τά ἁμήματα εἰσόδου-- ἀποτελοῦνται ᾱ-- 
πό ᾿πιεζοήλεητρν νο "Ἠρνσοτόλλους αμ. σχετιμῶς µπεφώ]«Ί). 


ο 


.) 


πε 


ο ΞΕΩΔΟΣ 


ΕΕΟΜΟΥΣ 


Γ Ἐν πσαστη ο ο ο » κ ο ο... ο με ο ως περ ΙΙ -μ-...ϕ 


ο--- 


Ἆχ. 5]. ἹΜηχαννπόν φέλτρον νο) γι τό 
.. ἠλεντρυπόν του { οο δόναμο στο 

ο Εὶς τό σχν 38 δείκνυται ἡ «καμπή ἀποσέσεως νάς 

μη καν μοῦ «φίλτρου τῆς ἓν λόγῳ µοράςο 16. φέλτρον τοῦτο 


προορήξεται διά διαµορφωτάς διοδεύσων,. εἰς τούς ὑποίους, 
Ἡ.βασιΜή πρώτομᾶς σχηµατέζεται δνά Ροδιαµαρφώσεως.. 


0 : στ 
“3 πο Ξ 
τὰ ον ο ” ον 


αν "Αθ. δρ τν ση 


Ἔ δχε28 «Καμήόλη ἅποόβέσεως᾽ Ῥη χανικοῦ φ.τροὺ 


24 
8 .ὀ- Μετασχηµατιστοί προ σαρμογή | ἳ 


η] 


Σεμέα πηγή: ἔαωτερ ινᾷς ἀντνστάσεως Βν καές εἴ,ο-πατανα» 
λωτής ἀντιστάσεως Βς εὑρίσκονται ὑπό αυνθήνπας προσαρµο” 
γῆς ὅταν Ἁτβου 

"ές τήν περίπτωσιν αὐτήν δέν Εμφανίζονται --.. 


να ἀνακλάσεως, δηλαδή δέν Επιστρέφει ἠλεντρι ή νέργεια 
ἓν. τοῦ παταναλωτοῦ «πρός τήν πηγήν. .. 


Σχο 20ο Ἱετασχηματινστής προσαρµογῆς 


πὶς τά τηλεπιπουνωνναπά συστήματα µεταδόσεως συν- 
δέονται διαδοχν γῶς τετράπολα δι σοφό ρῶν τόπων, τά ὁποῖα 
πρέπει νά εἶναι προσηβµοσμένα μεταξ ὁ των. ᾿Βάν πρόπεί -- 
ται. νά συνδεθοῦν τά τετράπολά μαέξ 2 ναί συμβαίνει 
σὔνθετος: ἀντίστασις ἐξόδου ἃς τοῦ-τετραπόλου Ἰ νά εἶναι 
διάφορος τῆς συνδέτου ὄντι τάσεως εἰσόδου ΄ἆο τοῦ τετρᾶ-- 
πόλου 2, παρεμβάλλεται μεταξύ των ἕν τρίτον τετ άπολον5 
ὁ µετασχηµοτιστής προσαρμογῆς (1) τῶν συνθέτων ἄντν στά- 
σεων Ζ9 παύ 7, {σχε ον ἐ0 µετασχηματι στής προσᾶρμο- 
γῆς πρέπει νά έη λόγον μετασχηματισμοῦ! κ | 


[7 | 

ι αι... μα 
α --- Ί ρ 
8.2. ᾿Ἐξασθενηταί (στοιχεῖα ἅπο οῷ ἔσεως) 


Βἰς τά συστήµατα µεταδόσεως ὁπιδ ιώκεταν: συχνόχις ἡ ἐπόσβεσις 
τῆς ἠλεπτριγῆς ἐνεργσίαςο ποῦτο. ἐπιτυγχάνεταιν διά τῆς 
πορεμβολῆς ἑνός τετράπόλου,. εἰς τό ὑποῖον, ἀνεξαρτήτως 

τητος, ἡ ἑοχόύς ἐξόδου Έμμα βἶναν μινπροτέρα. τῆς 


τῆς συχνότητος, Ἡ 
ἰσχόος εἰσόδου Ῥπτς, (σχε 40) Κατά ὑρμσμένον λόγον. 


π 
4 55 


ἡ 


νά τοῦ «νο μηή α παΐ 


Ἓ ἀπόόρεσις χοραπτη ρζζεται, ὃ 
ολ. εἰς ον Ἡ νφ ἐν τῶν ἀπολούθων ῳ] 


έσεων4 


Ἰ ο... ι- Ἡ ἄχι42 (οπού "τν ) ο ο 


ὰ 
κ. . 
ο ος 
σι : ὃν ον 
το . 
ο νο 
κ 
ες ὃ αἩν 
-ἃ 
ἐ α- π 
ος , 
' .. α 
ΕΤΗ Πεν μα, 


Ρ6 
3 ο 5 5. σι σ, | 
α«Ί0λοΥ Ἔ---- ΞΈΟΛΟΥ"ῃΠ ΣΊΟλοΥ -σ- 
Γ ὅα  Ὅππ, α. Ἰπε 
ας -ᾱς 11 -μος ο δα προ σσ. 1 λ 
ιο µ.. ος Τὸ. 


πό προαναφερθέν τετράπολὀν ἨΝέλεῖτόι ἐξασθενητής ἤ 
στοιχεζον ἁποσβέσεως Ἠαέ ἄποτολετταν μόνον ἀπό ἀντιστά- 
σεις. "Ἐν στονχεῖον ἀποόοβξσεως “δὐνατόνὺνό Ἐχη διαφορε- 
τιπάς τάς ὄντισϊάσεις εἰσόδου μΟξ ἐξόδου, ὅτε δύναται 
νά χρησιμοποιηδῇ παΐ ὣς στον χεῖον προ σαρμογῆς ἐντί τοῦ 
μετασχηµατὶ στοῦ προσαρμογῆς. : 


Δὶ βασικαί ἑδιότητες, αἱ ὁποῖοι ὀναμένονται . ὑπό 
ἓνός ἐξασθενητοῦ παλῆς Ματασπευῆς εέναι» 


'ᾱ) Μά παρουσιάξζη τήν προπαφβορισθεῖσαν ἀντίστασιν 
εἰσόδου . 


β) Ἱά παρουσιάζῃ τήν προµπαθορισθεῖσαν ἀντίστασιν 
ἐξόδου. ν ο. ο ) 


γ) Νά προπαλῆ τήν προπαθορισθεῖσαν ἀπόσβέσιν. 


Ἡΐς τά σµήµατα 44, 42, 45 δίδονται οἱ τρεῖς Ἠυριζ- 
τερον τύποι σταν χεζέων άποσβέσέως παζ΄ παραπλεύρως ἔιά -- 
ο ο οιδιχοζουζα» σχέσεις διά τόν Ὀπολογισμόν τῶν ἄντι.-- 
στάσεων. ἃζς τάς σχέσεις αὐτάς σι, παύ δη εἶναι αἱ συν - 
θετοιν ἆντι στάσεις εἰσόδου ναί ἐεάδου τοῦ στο χείου πας 
Ἡ ποσότης ἐξαρτωμένη ἔπ τῆς ἄποσβέσεως, τήν ὁποίαν ὃ- 
φεέλη νά προπαλῆ. τό οτοιχεῖον ἅποσρέσεως,- Δηλαδή ὁ ἃ ἔπ- 
φράζει τόν λόγον. ον Ἶ | 


| | Έμος πα, 

Διά τήν ἁπλούστευσιν τῶν ὑπολογι σμῶν :ὂ; Ν.δύναται νό Ἆ- 
πολογισθῆ εὐπόλως τῇ βοηθείςᾳ τῆς παμπύλης τοῦ σχ. 44 
(π.Χ. διά ἀπόσβεσιν 20 ἀΒ, ὁ Ἡ {σοῦται πρός 10). 


πό στοιχεῖον τύπου ᾖ χρησιμοπονεῖταν διά τήν προ- 
ο ών , 
σαῤμογήν δύο τετραπόλων ὑπό τήν μιπροτέραν δυνατήν ἄπό-- 
σβεσιν, Βεβαίως, ἡ χρησυμοποίησις τοῦ µετασχηματι στοῦ 


το 45 ἃἂο ἆδ 4ο 3 4 4 ϱὁ 85 6ο οΒ ᾿ 
πο πό 


: τὰ Ξ ᾳ ως πο η .. 


. 4. Διά πόν Ἀπολογισμόν” τοῦ κ. . . .. 


ση 


πρὸ σαρμογῆς ο ον ᾽μεκροτέραν. κό σβ εσιν . ἀλλά πό 
μόστος τοῦ µετασχηµατι στοῦ προσαρμογῆς εναν πὸλλαπλάσι- 
| ον τοῦ Νόστους ὄνός στο χείου τύπου 9. 


ος σον κ) νά μες σι 
ας 9 σα : 
. 1 νο. | 


θ.4. ᾿Βεισωτας πι . 


«Ἡ ὀἀπόσβεσις τῶν γραμμών νι σχυτῖο ναζ λοιπῶν τηλε- 
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| 
πινου νων ναπῶν δν ὀτόξεων ξξαρτὂτον γενενῶς- ἐπ τῆς. συχνό» 
τήτος. Π.χ. ἡ ὑπόσβεσνε μιᾶς πολωδνοκῆς γραμμῆς εἰς 
τὰς Ὀψηλάς συχνότητας (Τ.Ἀ9), εἶναν µεγαλυτέρα ἐν σχέ- 
σει πρός τάς "μηλάς συχνότητας (ΣΣ). Προπειμένου νά 
ἐπιτευχθῆ ο έ σώσφς τῆς ἁποσβέσεως εἷς δλόγλη ρον τ ἦν «δη 
συμοποιηολλένην Ἰφόῶνην συχνοτήτων, τοποθετοῦνταιοἳ ἔ- 
εισωῖαές οἳ ἐξισωτσί εἶναι διντνόµατα, ἡ ἁπόσβεσις τῶν 
«ὑποίων μεταβάλλεται. εὑρέως µετά τῆς συχνότητος (σχ. 45) 
πας ὄναι ροῦνται εἰς τετρ-πολιπούς ποΐ ἐπιγεφυρωμένους 
τετραπολιπούς ἐξισωτᾶςο ος ο αν αμ 


ἅ 
{ 
δν Ἡ π 

αι | 

] Ἱ ἵ ἢ 

Ἡ 1 ' 

| | 

ο 

| ἴ ὶ 1 ος 

πω οσες ο ακεα κκ μα ξ .. ο ορ... .. ξ 

Ἴ ΑΝ {ρ « 


Α 


ο δι 
ϱ) Αὐῑπος, ἐμοσβέσεως εἲς τάς ΥΣ. ϐ) Λύξπαις ἀποσβέσέως, εἰς τὰς Χ.2. 


Σχ. ἀδ. Καμπύλαι ἀποσβέσεως ἔξισωτῶν 
. μι 3 
ϱ) Ἐετραπολιποί ἐδισωταί 


Λι Ἡπλούστερον λορφας τοτρουπόὀλπῶν ἔξισωτῶν ινα. 
ται νά πραγμοτοποιηθοῦν τῇ βοῃθείς διπτυωµάτων 1-0 ἓν 
οει ρ ἡ ἓν παρολλήλῳ, εἰς τά ὁποῖςο τό μέτρον τῆς οὔδοεα 
που ἀντιστόσεως μετοεβέλλετὃι συνορτήσει τῆς σὺχνότητος 


| πίς πά πυμλόιατα τῶν σχο 46 παΐ τν οἱ ἐξισωταί 
1.0 Έχουν τοποθετηθῃ ἓν σευρῇ καὶ ἓν παραλλήλφ, ἄντι- 
στοίχως, πρός τό ὅλον πύμλωμα,"Ὥστω ὅτι, διά τό πόνλω- 
µα τοῦ σχο 46,8 εἶνοι ἡ τδοις εἰ σόδουν;'"Ἡ  αἲσις ἔξδδου 
δὺά τάς χαμηλᾶς ναί τάς. ὑψηλάς συχνότητας θά δίδεται δν. 
πό πῶν σχέσεων: ο. | τίς σκην ς 


ατὸ 
1 ’ 
κ 
--- τν σε 


το. 


στ οἷν ως 
πα ο μμ ως Ὁ 


ἡπαςς. τ ας 


------ύἕ-υ- υ-ὸ ο... 
-- --ὋὪςςντ--'''''--- 
-- ------------- 


τε προπύπτουν «4. εἴδη ἔξισωτῶν, ὧς' φάένετα 


| 9 
| ἱ 
'Ἠπεν δή, ὡς φαίνεται εἰς τό σχε 21, [71] «δει ἔπε- 
ταυ ὅτι Ὁέν | ὀ . 
9 ον - .. δὲε οἵ οὗ ο 
Δηλαδῇ, Ἡ] παμπῦλη ἀπο σβέσεως τοῦ μυπλώματος τοῦ 
σχ. 46 9ά ὁμοιάζη πρός τήν παμπύλην τοῦ σχ», ἀρα. 


ἑΟμοίωὰ προκύπτει ὅτι η παμπύλη ἀποσβέσεως τοῦ νυ-- 
πλόμοτος τοῦ οχν 4ἵ ὅμοι ἄξει πρός τήν Μαμπύλην τοῦ σχ. 


45. .. 


{ 


Σχο ἠδ. τετραπολνηός Ὦχο ἁῑ« τετραπολιπός 
δ Φ Αν 
ἐξισωτής ἓν σει ρῦ., ἐξνσωτής ἓν παραλλήλω. 


ο ου. ᾱ- Γον 
β) ᾽Ἠπιγεφυρωμένοι τετραπολι οί ἐξισωταί 


Ἑξς τό σχ. 48 παρίσςταταν μία ἀπό τάς πλέον συνή- 


«ψ 


θεις κ εερπο ώς ἐξισωτοῦ (ἐπιγεφυρωιένου τ) , 
Ἐνθδα ἡ ην Ἡ ἆᾳ ἤ παζ 


µφότεραι εἶναι σύνθετοι ἄντι στά- 
σεῖ ςε | 


ο σα. 


- 9, 


| απ 48. Πετραπολιοός. ἐενσωτής. 
Ἠνχε Βάν μόνον ἡ, Ἡ εἶναι σύνθετος ἠντίφτασι ομτό- 


θες τά σχο 
49, 50, 5] παίζ 5ο. 


Σχ-49. Αὔξήσις Ἀποσβέσεως  2χ.50. Αὔξῆσις ἀπδσβέ-- 
Ελα τὸς μα, ε 


- 


«σεως εἷς τάς κ Σε 
ς 


Σχ.51. ΑΛὔξησις ἀποσβέθεώς Σεκ λῦξησις ἆποο «θεως 

εἰς ἐἑνδιάμεσον ζώνην συχνοτήτων ᾗὉ Ὃ ον τῆς χρησεμµ. 
ον ἤτω 

Οἱ τετραπολιποί ἐξνσωταί τοπο ετοῦνται συ λως ε “-“- 
πυηλώματα εἰσόδου ἤ ἀνασυζεύξεμε τῶν ἑνι σχυτῶν, ἐνῶ οἱ 
θα τετροπολιμµού π ρεμβόλλάνται εἰς πό τηλο- 
πνποσνωνι ανιόν σύστημα ὑὣξ ναὰζ . ἄλλα" ἘΕτράπολα,, 
᾿ 1 αφ” . . -ν 


/ } 


«σελ ο). . .. | Ἕα, 


6Ί 


'Βάν ἡ ἀντζστασις Ἡ τῶν προηγουμένων πυπλωμότων κᾶ-, 
τῶστή μεταβλητή, τότε προπύπτουν΄ οἱ μεταβλητού ἔξισωταί 
οἱ οποῖοι ρησιµοπονο Ἱνται εἰς τός δνατάξεις. αὐτομάτου 
ἐξισῶσεως κεφ. 10. .- πα ο ο κα, 


9, ΤΒΡΗΛΊΤΙΑΤ ΑΤΑΤΑΠΗΤΣ 


Δισύρματος λειτουργία, Πρόήειτας περί τῆς ἀμφιπλεύ- 
ου στα μη των πιάτο, τος τἩ ποία παράγονται 
στη των διατάξεών μετατροπῆς, 'μέσῳ .φορέως ἔπ δύο ἀγωγῶν. 
Π.χ. προπεἰµένου περί τηλεφωνίας τά ρεύματα ταῦτα εἶναι 
χαμηλῆς συχνότητος 200--5400 α, "Ώς παράδειγµα δισυρµά-- 
του λειτουργίας ἀνοφέρεται ἡ Γεῦξις τοῦ τηλεφώνου ἓνός 
συν δρομητοῦ µετά τοῦ πέἔντρου. 'Ἡ Έννοια τῆς δι συρµότου 
λειτουργίας ἑξοιολουθεῖ ὑφὲόταμένη καί εἰς τάς περι πτζ- 
σεις ὑπάρξεώς περισσοτέρων τῶν δύό άν. πλήν ὅμως β/δη θηι 
τι πῶν ἀγωγῶν. πι χ εἰς τός τήλεφωνν μάς συσπενᾶς δευτε-. 
ῥθυουσῶν ἑγπκαταστάσεων, Ὀφίσταται παζ τρίτος ὄγωγός γει- 
ὥσεως (ζεῦξις τρίἨλωνος)», ο - 


απτος λει Τουῤγίά. Βΐς τήν περίπτωσιν αὐτήν, 
τά ρεύματα ὁὀμιλίας ἕν τῶν δι οτάξεων μετατροπῆς πυηλοφο-- 
ροῦν ἐπέ ἐδιαντέρου, δι’ εκᾶστην πατεύδυνσιν µεταδόσεως 
ζεύγους. ) Ξ 


τῶς εκ ἀνωτέρω, ἡ µετάδοσις τῶν ρευµμότων ὁμιλί- 
ας. ἀπό τό τηλέφωνον. τοῦ συν δρθμητοῦ ,ξως.:τάς συσπευέὲἑ 
αν γίνεται ὄμφιπλεύρως ἔτε ὄνός εδ νο ή . Βς: 
τά φερέσυχνα συστήµατα, ὅμως, ἡ΄ µέα µπατεύθυνσις δν 
σεως (ὁδός Εηπομπῆ ς) εἶναι, διάφορος τῆς ἑτέρας ο(ὁ δο 
λήφεως). "ως ἓμ τούτου διά τήν σὔνδεσιν τῆς γραμμῆς συν-- 
ὁρομητοῦ.παέ τῶν ονσκευῶν «8/1. εἶναι.  ἅπαρα τητος Ἡ παρεµ.-- 
βολή τερματιγῆς διάτόξεως, διά τῆς. ὁποίας ᾗ δισύρµατος  . 
{μφέπλευρος] σύνδεσις τῆς συνδρομητινῆς γραμμῆς δά με- 
Ῥατρέπεται εἰς τετρᾶσύόρματον (δύο μονοπλεῦροὺς συνδέ-- 


9.]. Διαφοριμός μετασχηματιστήςε 
πω πο ο ο το ποτε 
ματι κῆς διατάξεως, Ἡ ὅπο ία ἀποτελεῖται ἀπό εταοσχηματι- | 
ν τριών τνυλι γμότων”, “ο μετασχηματιστή οὗτος Καλ εἲ.- 
μμ ανα. εν ͵ 


ταν διαφορεπός µετασίημµατι στήῇ πας συνδέεται µετά τῶν 
Ὑπολούπων πυπλωμάτων ὣς ἕῆς (σχ. 55)! 


Ἡ].ς τό σχ. 52 δειηνφεταί ὁ βασιπός τύπος μιᾶς τερ- 


δὲ μ | 
ρια 1-6: «Τ ραµµή συν δρομήτοῦ (ἀγτέστασις τν. ο, ών 
Ὅριοα 7-41 Οδός λήφεως τοῦ ὄμἃ (ὰ ντέστασίς 


"Ορία Ρ.63 Δνητύωμα δπομιμάδεως (ἀντίστασις ο 


"ορια 7-81 Οδός Εκπομπῆς τοῦ δ/5Σ (ἀνπέστασις λ., 


τν σππεα απο ρα 
ον ο. κ οκν αν | Ζρδ 


Ε{9) : ιό μῖ : .. ε α ν -- | | σας 


| Ἐχν 55. Αναφορνμός μετασχηματι σνής 
«ο σποπός, διά τόν ὁποτον τοποῦ ετεῖται ἁ τερµατι ή 
διόταξἰς, ὁδήγεῖ εἰς τήν": «δι οτὔπωσιν τῶν πάτώθι ἐδιονή- 
των, τᾶς ὁπούος πρέπει να ἐμφανχζη ὃ' δισφορι γός µετασχη- 
ματι στή ν΄ ὡς παέ πᾶσα᾽ Ἕλλη τερµατινή ὃν ἄταξι ὅλ σα 


τα). πά προερχόμενα ἐπ τῆς σὐνδρομητιμῇς ος ρεύ- 
ματα ὁμιλίας (ὅρια 192) πρᾶπεν νά. παφθνεσθοῦν σα τοῦ ὃς. 
ἀκροδέλεας ἐ ἐμπομπῆς 199... 


} πά προερχόμενα ορ τῆς ὁ δοῦ ώση ο. ο ῥεδ. 
ματα ομιλίας πρέπει νά ἐμφανισθοῦν εἰς τό ρνα τῆς συν. 
δρομητιμῆς Υραμμῆς Ί-ο πα ο 


ο Υ) τά. βεύματα,, (ταῦτα δὲν πρέπει. νᾶ, πππεραν ας 
τήν ὁδόν ἐππομπῆςν ἰδιότι -τότε Φά ἄφι χθοῦν εἰς τόν οσυνς- 


δροµη τήν, ὅ- ὑποῖος τά ἐξέπεμφε., "πάνι μάλλατα, εἰς τό ἕ- -. 


τερον, ἔντρον.. διαρρέουν. ενορας θμαες ὁδόν οροβνήςν. 


-------' --- ------ - 


ος 65 


τότε ἡ ὀνάμολος αὕτη πατάστασις 9ά δηµιουργήσηῃ πλῆθος 
ἑτέρων ὄνωμαλι ὧν {" σφυρίγµατα», ὑπερφορτίσεις ἔνισχυτῶν, 


ἔπι δράσεις εἰς ἕτερα πυπλόματά Μολ.πο) ο 


;."Ἔστῳ ὅτι -Έκαστον τῶν  τυληγµότων. α-β πας ὙἩ-δ τοῦ 
διαφορνποῦ μετασγηματιστοῦ ἔχει η. σπεέρας παέ τό οὐ". 
λιγμα ε-ζ Έχει. οἳ σπείρας. Ἱότε ὁ λόγος µετασχηµατι σμοῦ 
θά εἶναι 1 κυ 3 ο ο ο ο ες ο 


κ. αν 
.. 1... ” 


Ἠπεῖραι πρωτεύοντος.. ᾱ--β, Υ. δ) 
ἅπεῖραι ᾿δευτερεῥοντόὸς ἱ 


πλ 
μον ψασς 
ἱ. .”.. 


κο σύνθετοι ἀντι στάσεις τῶν πυλιγµότων ᾱ-β, γ. ὃ 
πας ε-ἕς συμβολίζονται ἄντι στούχως δι τῶν Ζαβ, Ζγδιζεζ. 


. Κατωτέρώ οἆ ξεετασθοῦν αἲ προφποθέσεις, ὑπό τάἑ - 
πο ίας ο δί το. πός μετοσχῃ ματι στής: πλη ροῦ. τάς προαναφεο.. 
δείσας τρεῖς ἰδιότητας, | τν 


α) 'Ἡ πηγή Ὦ συνδέεται Ἠετας τῶν ὁρζων”"Ί- ὁ ἔοχ. 92)... 
πο πα το κών αμα μαμά κκρια - 


ον, Ὥστω ὅτι διά τῆς νι δὲν διέρχεται, ῥεῦμα. Ἰοῦτο ση- 
µαύνει ὅτι "τό δυναμι πόν Ἡ, τοῦ ὁρίου 5 εἶναν.τό αὐτό 
μέ τό δυναμικόν Ἡς τοῦ ὁρύου 6. Δηλαδή: ο 


ο. 60 


"Ἠπει δή ἰσχύει ἡ σχέσις (9.1) συμπεραίνεται ὅτι τό 
πηὔηλωμα εἷς τά ὅδρια 5-6 εἶναι” ἀνοιἡτὸν παί συνεπῷῶς αἱ 
ἀντιστάσεις Σπ». Ζαβ, πῃ διαρρέονται ἐν σειρᾷ ὑπό τοῦ 
Εὔματος Σε. -.Ὁ ] 


κ. ος ἃ ἄ 
υῃ ἁππαι ο ἃ . 


πα μον 
"οσο. (σρ-ἵ ο) (σσ Ύς)το ο 9 


.- τυλέγµατα α-β ναί Υ-ὃ ἔχουν τόν αὐτόν ἄρι θμόν 
παί φαρᾶν περιελίξεως σπειρῶν πας Άβομένως εἰς τά ὅπρα 
τωνι ἀνάπτύσοεται ἡ αὐτή τάσιςς. "Δρα: . . 


στ 3 ο 
ο. . ο 


τ 


.. 


ἂς 0.5) 


πλω μμ... 
“Ἡ ἀντέότάσις 7, φοένεται "ἓν τῶν ἄκρων α-β τοῦ µο- 


τοσχηµατι στοῦ ὡς Ἔχρυσα τεμινα 


ο 


νε λα ὰ ώμου μεταξύ” π ὧν σημείων μὰζ Ῥ. θά 
εἶναι :) . ἳ μ ας ο Ὦ τ 
.-.- -Ἡ. σος ἆφβ-α. «. η 


:Ἡ ἀντίθετος δἱἄφορά δυνέμικὀῦ θά εἶναι. 


9 
Ἠοἳι-ᾶι λατ. ου - Φ. 5) 


σλιά ουγιρέσευς τῶν σχέσεων. ο κας οἱ 5) προνό- 
πτάνμς 
πα ο τος κ. : δε Ἡ 


νο Ἡ. νο τς 0.6) 


'Ἡ διαφορά. δυναμι ποῦ. μεταξ ύ τῶν σημείων ϱ πας 6 αἲο' 
ναι: ρα 


Δι ἀντινασόσεάσευς τῶν (916), τα (9. Τ) ο τήν 
(9.2) προπύπτειι - 


- ὃς ο Ξ0 


Ἡ πον πάρει ἁ αρα) Ἴδς. ο ας 


Έγι ταύτης ! ροπύπται, ἡ σχέσις ἥτις πρέπει νά ὑφίστα.. 
ται µεταξύ δι μας ου εἰ κα ο οἩἳ 


να, -. ο 


τν , αν - - ος λα - ) - πι. ... η .- ων ο. θε. ρα - . ς τς νς 


ς Συμφώνως πρός σχετι πόν θεώρημα, βία πη γή ο” 
ται Ὅπό συνθήνας προσαρμογῆς ἠ δηλαδη δέν ἀναμλᾶται ἠ-- 
λρητρι ή. ενέργεια. ἐμ το Ὁ φορτάου “πρ. ς ολ (πηγήν),: ὅταν 


πι ἠὑὑᾷᾷρ--Ο͵»«νὂμωμωωμ.α... 
. ΧΙ --. 
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ἡ ἐσωτεριπή ἄντέστασνς τῆς πηγῆς, ἰσοῦται πρός τήν ὀντί. 
οτασιν τοῦ φορτθους Βές τήν περεπτώσην τοῦ σχ. 53. 


τς 
“η 


τὰ νά εἶναι ἃ πηγή Ἡ προσηρµοσμµένη, πρέπειι ο, 


ιτ Ἕρρ στρ 


εν 


1 . Τι Φ -- | π ο | 


κ. | .. (9.10) 


Εν 
απ δν 


Λόγῳ τῆς συμμεχρέάς τοῦ πυκλώματος, ἐν ὴ πηνή Ώ 
οκ Ἡ 


ποποθετη θῇ μεταξύ «τῶν ὁρέων β.6, θά προνόύψῃ ἡ σχ 


ον ὃς ρν τας . - | 12) 
. | Τ δν Λ να . (9. 
β) ἹἩ πηγή συνδέεται µεταξύ τῶν ἀπροδεκτῶν 7-4 (σχε 54) 


"Ἄστω ὅτι η πηγή; Β συνδέεται µεταξύ τῶν ὅμρο δεπτῶν 
τῆς ὁδοῦ λήψεως, Λόγῳ ἐπαγωγῆς, εἷς τά ἄμρα ἑπατέρου τῶν 
ο μλδτων τοῦ πρωτεύοντος δν ἀναπτυχοῃ ἡ -αὐτή Ἠπὰ Ἡ,, 

πει δήὐτᾷ τυλέγμάτα ταῦτα. εἶναι ἄπολὕτως. ὄμδιαι:"Ἔστω 


ὅτι ἁμφότεραν αἱ ἨΒΑ προπαλοῦν διά τῶν ἀντιστάσεως αν 


Σι πας ἅ, τήν Νυμηλοφορίαν τῶν ῥευμάτων Τα τ παξ τα, 
ἄντν στοίχως (ἴδε σχο 54). ᾿Βάν ἐφαρμοσθῆῇ ὃ ὂος µανών τοῦ 
ΚΤΒΟἨΗΟΣΗ εἰς τούς βρόχους Α. καί Βν προήύπτει τό σύστη-- 


κ 


μα τῶν ἐξισώσεων Ἱ. 


ο ᾱ- 
σοι επ ν -- 
τα. ον τα... 


:. Ανά συγηρύσεως" τῶν ἔξισώσεων τοὔτων προπύπτεν 


-Ἡ 


δεν ιο. ο. . ρα νὰ α γα, ον ος ον ος 
'Ἡ ἐεέσώσις) δή η ο ης ος 
[ 


| 
ί 
πση 


σε, : ὣ (9.1 4 
5 1. -Ἡ, ικα Ὁ α.. ἐν, ο. 
ι : ή | 
-ᾱ 
, 
- ο 
| Δν : 
ο 
| τν 
αι | . 
η ον τα 


.. 
δν 
ως 3Ἡ 
... 
ι. . 
. - 
ος 
. η ος .. τ να κ 
. Ἡ κ πο τα ἃ αν, 
---- ---- -, αλ ο μμ Να ενω ὁ 
! - 
ῃ ὁ τν : 
. - τις 5 
ἰ .- 


κας 


1. ος 


νο | ην. ας αρθλόκτο (- ὅτι δι ὅ- ᾱ, τς ὁ ψ 

: 8 ος διά ν αναπο νηδή. 

Ἱ .οι 5 Βάση της. δηλ.ο δή ας. το διά πῆς, σι ενα εἶναι. λα, 
ο ο -- ο ο ο ο ο το... ο. 


. ς - -- ἳ - ας ο. κος π ἂμ ο... “π . 2) 


δὴ πηγή Μ δ6 εὑρέαιοταν, ὑπὸ. Ἐοδαρωνάν, ἆτανες, 


- - ο. 
 ὔδ . ᾱ ρ-ᾱ, ας ον 


ο. πα αν π 
ν ν. να τς 
ο . ΕΝ πα κ κ) ὁ ..1τ 


| κά τε .. Ἡ φμαν, αἲν επη (9.16) 


κ 


αμ ο .. 


ξ 
κ. 


- 


6Ἱ 


δν Διά γά εἶναι προσηρµοσμένη ᾗἡ πηγή, ὅταν συν δεθῆ µο- 
ταξό τῶν ὁρέων 0-.0/ πρέπει νά ἴσχοι ᾗ αχέσιει -- | 


κ ας 5 - υ ὡ . -- . ς ο δι « δρ - 
νο ΗΝ σα ο ας. 
| "ωσστ κονήρρωνα- ον πμ. 
.. ν, ν δος Ἆι κ... 
΄Ἔπει δή Ὁ Ἠρδρ Ἐπεβιι ὅσα σ ὄπεςτ 


. πι : τάς 3 
. ον 
. η .- -. κ πι " -. κ. ν .. 
-ς ν . 5 ο τς ων 5 -ν, ν ε ον ο. 
ο... ἀπ πα αν νου Δ . σον Ἡ ο αλ ν . ο πο Π 
ἑτλὰ ο ων ἂν ο πο πα ος α . . -. ς 
αλ η Ἡ 0 τν ο ρα νο ο ο . 
ο ο ο ξι-- ον 5ος -- στα. τας ῃ 
λαο ο ή κ. ο όμό ' ο ος 
«πε ΑΔ ς Ἅ . 


ον 
Ὁ δη 


Μα] 


| ο ναι δρ ο Τνεισν (9116) παζ (9.17) προ- 
πύπτουν αἲ εὑρεθεῖσαι παύ εἰς σήν α΄ περίπτωσιν σχέσεις 


ο ο ή ο 5 {φθώμη 


Ἠπομένως,. ὁ. διαφοριπός μετασχηματιστής παρουσι όζεί 


τός ἱ διότητας να ο μεταξύ τῶν ἄντ, τάσεων τερματν-- 
σμοῦ του ἐσχύουν α σχέσεις (9.12). | 


Ἐν τῶν σχέσεων το ὕτων παραφηρεῖτα», ὅτι ἡ ἐντέστα- 


σις δι ἐσοῦται Ἱρός πήν ἀντίστασιν Ἕῆς γραμμῆς ἔτι (ἐν 
τοῦ λόγου τούτου προκύπτει πας ἡ ὀνομασύα τῆς δι ὡς δι-- 
πτυόµατος ἀπομιμήσεως) ο ι ο ΤΕΝ 
ΕΕ .ϱ-----ᾱ--- ς : λαο αᾶ Ωμ ς 
Ἠϊές τήν πρᾶξιν ἐπιτυγχάνεται ἡ ἱσότης ἄν -Ἔμι διά µε» 


ποβολῆς τῆς, ἄντι στάσεως τοῦ διµτυάματος ἀπομιμήσεώς,  Ἡ- 
ἄν δέν ἐπιτευχθῇ «τελεία ἑσότης,, τότε 9ᾷ πάρατη βηθῆ ὅδια-. 
φυγή τῶν. ῥευμάτων λήψεως πρός τήν ὁδόν ἐππομπῆς, 


ος Ες τήν α΄περύπτωσέν παρατηρεῖται ὅτι ἡ- ἰσχός τῆς 
πηγης Ἑ. Ἠατανολίοπεται ἐπί τῶν. δύο ἴσων ἀντιστάσεων 7 


| η 8 ο... - | 
14 πα 7 . ᾿Ἀπίσης, εἰς τήν β΄ περέπτωσιεν ἣ {σχῦς 19 


"πανονάλἕσπεται ἐπί τῶν δύ6᾽Ίσων ἄντι σε ἄσεων ἆμ. καί ὄμ » 


Α 


Ἐή. πῶων δύο τούτων παρατηρήσεων συνάγεται τό συμπέρασμα, 


ὅτι εἰς ἄμφοτέρας τάς περιπτόσεις, ἡ ὠφέλιμος ἰσχόε δν 
ἑσρῦται πρός"τό ἥμισυ τῆς ἑσχύος τῆς πηγῆς, Συνεπῶς, ἣ 


| : 


μετασχημάτιστής, θά εἶναι ο) νὶ 


Ῥ 88 . 2οἳ ἱ 
α «Ολο Ἔ'- «ΊΟλοΥ --ρ--'- ΞΙΟ λογο 252 45 
ὢ τι --, .- 


ο. μῖ ἠπόσβεσι ς. ἱσχύο το α ἐπῄγ. οποίρν.. αἱ σάγει ὁ διαφορινός 
: μού απ : αν τν η, Ἡ 


τν 
ω 


395. Ἑθρμοτιπῇ ὃι ἔταξις ὁ μετασβηματισιῶν.. -:, -.. 
αν λωσιολά 11. 


Πές τά δ/Σ χρησιμοποιεἶται ἐπίσης ὡς τόρματιή διά 
Ὄποξις συμμετριμόν πύπλωμα δύο μετοσχηματιστῶν, οἳ δποῖ- 
9. συνδεσμολογοῦντοι ὡς εἷς τό σχ. 55, 


[ 


ο λες βλανονασιωμασιαννασιαωικωκρα( ΠΡΙ 
ο Ἱ νς 5 
Πειουρρόα Ζ2ε 


Ἰσρασύ 
αουρμα, 


.. 


ο ο ο ται τς. -- .- αι ο .. 


5 


Ὦχε 5ο Ἑερματιπή διόταξις ἓμ δύο μετάσχηματι στῶν-- - 


ον, ππό τοῦ πυπλάμοτος τούκου πληροὈνταν αἱ βασιπαί {- 
Ἱδιότη τες: α,β)Υ, πάς ὁποίας πρέπεξ΄ νά ἐμφανεξῃ ῥέά-τέρ- 
ματν κή δι άτάξις, Πρχ., ἐάν εἰς τήν: ὁδόν λήφέωξ Ἠθιλόψο- 
ρῇ τό ῥεύμα-τ,, εἰς τήν ὁ δόν ἐππομπῆς πυμλόφοφβοῦν "τὰ 
ὃύο ἴσα παζ ἀντύθετα ῥεύματα 12 πας Τ5, τά ὁποῖα ἀλλη- 
. λοεξουδετἑροῦνταν., ,Ἱό- ρεύμα Τό πυμλοφορεῖ (πρός τήν δι- 


σύρματον :γραμμήν: 5: ἐνῶ τό1 ο Ἀνπλοφορετ. ὃν ὅ τοῦ διντυ- 
ὤματος τῆς ἐπομιμήσεως. ἆμ.- , ο ο α . 3 ς 


πι τῆς. ὁμοιότητος 'ἔῶν' ἀνλάγμάτων :μαζ: τῆς ἱσότη-- 
«τος των ἄντυστόσεων Ἐμ καί. Ζω, συνέγετοι ὅτι ἡ ὠφέλι -- 
ος. Ἰσχύς ἑπῖν τῆς 2 [οδῦτᾶι ερός τό Άμιου τῆς 'προσερ- 


δρή 


᾿χομένης, ἰσχύος. ἐν τῆς ὁδοῦ,λήφεῶς. «Συνεπῶς; «ἡ ἀπόσβε -- 


παταλλήλου «ἐμλογῆς τῶν λόγῳν΄ οπει ρῶν - (.β)/ {ες 
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δις ᾖσχύος παζ εἰς αὐτόν σόν Ἐύπον τῆς Ἕθερματι ηῆς δι ᾱ-- 


᾿τόξεως ἐσοῦτο, πρός 24Β., 


9«2. Διάταξις ἄποζεδέεως (ζεύντη ς) - 
πο ---ᾱ--- κα Ὡπομμάθόας ος ή 


: Βὲς διάφορα σημεῖα τοῦ πυηλώματος τῶν δ/5 ἀπαντεῖ-. 
ταν ἡ σύνδξσις τῆς ἔξόδου δύο τετ ἑαπάλων Ἰ μας πρός 
τν εἴσοδον ἑνός τετραπόλου 2, ὑπό. τήν προὐπόθεσιν ὅτι 


94 εἶναι δυνατή ἡ µετάδοσις ἔνεργείας, ἐκ τῶν Ἰ πα σε 


«πρός τό «5, λλά. θά ὑποπλείεται μετάδόσις ἐνεργείας ἐν 
ποῦ: Ί πρός τό΄ ὃ παί ἀντιστρόφως, απ το. 


Διά νά ἐπιτευχθῆ αὐτό τό εἶδος τῆς ζεύξεως, χρῃσι- 


μοποι εντος ὁ'-δι αφορὶ κό ς᾽ µετασχηματι ο μι ὅστις χάραµτη-- 
εὔξεως  (σχ., 56). 


ο αμμμι 


ο 


ρέδεται ε{διπώτερον ὧς διάταξι ς ἀποῦ 


ἓι 


κ. Σχν 5όθν ζεύήτης .. - ιν 
αλ . 


Αα. ὀχέσεύς μεταξύ τῶν ση, δαν παέ -ᾱς προκόπτᾶυν, 
διά ματ αλλήλων ντι κωταστάσεων, ἐν τῶν ἐξισόσεων (9.18) . 


Διά μαθηματιγῇς ἄναλ ύσεως ἀποδειηνύεται ὅτι αἵ- {- 
διότητεας τοῦ ξεύητου (Ἐπομένως Νας τοῦ δεαφορικοῦ µετα- 
σχηματεστοῦ) ἐπι τυγχάνονσας, ἀγπόμη, γαζ ὅταν εἶναι δι άφο-- 


ανν 


παζ 


ροι αἱ ὄντι στάσεις κ. ἆ τῶν τετραπόλων Ἱ. μες ο, διά. 


(Υ5)/ (ες) ᾿(σχ. 55). 


"Ἠπομένως ὃ ζεύπτης δύναταὶ νά. χρησεμοποιηβθῆ ἀπόμη καί 
ὅταν Ζ,σέεζρ. εν αμ . 


Ίο. ΒΝΣΧΥΕΑΤ 


Ὁ. 0Χ. ἔννσχυταί Έχουν ὡς. σκοπόν τήν αὈξησιν. τοῦ µεγέ- 
δους τῆς πυματομορφῆς:εἰσόδου, ἕνευ οἱσθητζε ὀλλαγῆς 
τῆς μορφῆς-της;, ὥστε αὕτη νά ἀπομτήση τυµήν πατόλληλον 
διά τήν λειτοὐργίον τῶν εἷς τήν Ἐξοδον τῶν ἕνι σχυτῶν 
συνδξΕδεµμένων διατᾶξεωνο 'Ἡ ἑνίσχυσις ἐπιτυγχάνεται διά 
τρανζίστορ παί παλαιότερον δι ἠλέμτρονικῶν λυχνιῶν τῶν 
οποίων ἡ, χρῇσις.- ἐγκατελήφθη. λάγῳ τῶν πάτωθι πυρίως πλε- 
:ονεµτηµάτων. τῶν. τραύξέστορ Ἐναντι τῶν λυχνι Ὃν 1. 


ο αιτδὶ οσα τρανζ(στορ Έχουν θεωρητινῶς ἀπεριόρι ότου «Ρο- 
νι πόν ὅριον λειτουργίας, ἐνῶ ἡ διάρπεια πξωώςὶ τῶν λυχ- 


νιῶν Ἠυμαύνεται πέριξ τῶν Ί9.000 ωρῶν λειτουργίας, 


β) Αἱ ἠλεμτρονιπαί λυγνίαι ἆποιτοῦν τήν πατανόλω- 
σιν µεγαλυτέρας ἠλεκτρι γῆς ἐνεργείας λόγῳ, πυρέως, τῆς 
ἀνάγνης θερῄάνσεως τῆς παθόδου, διά νά προπληδῆ ἑππομπή 
ἠλεπτρονίωνα ο | 


: Υ) Τά τρανξίστοῤ εἶναι Έτοιμα διά ἐργασύαν, εὐθύός. 
ὡς ἡ συσπευή τεθῇ εἶς ειτουργέαν διά τοῦ διαµόπτου της, 
ἐνῷ εἰς τάς λυχνίας ο τε ὁ χρόνος θερµάνσεως τῆς 
πα θό δου Φ 


ὃ) Τά τρανζίστο καταλαμβάνουν σαφῶς µι πρότερον ὃγ- 
ἨΟΝ Ἰαΐ βάρος ποί, οὕτω, περιορίζονται σηµαντιμΏῶε αἱ 
διαστάσεις τῶν συσχκεψῶν. Μάλιστα ἡ νέα τεχνιυπῄ τῆς να- 

Φω εω ; ᾳ - ’ ν. 
τασµευῆς τῶν "Ὡλοηληρωμένωνἳ πυηλωμότων (10 εἰς τήν Αγ. 


εεγκνπήν, Ἱβιείς τήν Ἑερμανιγήν βιβλιογροφίαν) ἐπιτρέπει 


τήν. πατασπευήν πολλῶν τρανέζστορ, διόδων καί ἄντι στάσε- 
ων εἰς ἐνισύαν µονάδα περιωρισμένου χώρου. "Ὡς παρόδει- 
Ύμα ἀναφέρεται τό Ὁὑλολληρωμένον" πὔήλωια ΤΑΑ 19ἱ, τό 
ὁποῖον εἶναι ἐνιογυτής µεγόλου συντελε στοῦ ἐνισχόσεωςε 
0 ἐνισχυτής αὐτδς εἷς συνολινπόν ὅγιον περίπου ᾖ20 ππι2 
«περιλαμβάνει 11 προνξίστορ,. 22 ὄντι στάσεις ποί. 5 διόδους. 


ον Ἐμ τῆς λίαν ἐπτεπαμένης Φεωρητι]ῆς ἄναπτύξεως τῶν 
(σχετίήῶν πρός τὸύς ἡμι αγωγούς: παζ τά τρανζίστορ: εἶ δινκώ- 
τερον 9ὲμάτων) πρένεται σηόπίμος ἡ ποράθεσις ἐνταῦθα 


τοῦ σχ. 5Ί, εἷς τό οποῖον ἄναφέρονταν τά τρία βασικά πυ- 


ο... ος πο 


| | . | . ή. 


πρ πας αἱ, ἀντέότοι κου ἐδιότιτος τ τῶν πράνξύστορ τῦ-. 
που αρ. ι 


σχ. 57. Βασι κά κὐνό ἄμασα) ναί Ἐδιόνητες πρανξέστορ τα, 


πό ο. ποῦ. παντος μοφαλάζου. ἀναθέρεται 
πα κριμένως εἲς τούς ἐνισχυτᾶς, ὅλλ᾽ ἐφαρμόζεταί ᾿ηατ) 
(νάλογον ΤόοΠοΝ, πάΐ εἰς ὅλα τᾶ-γνωστά εἴδη παθήτιπῶν Ἡ 
μμ ης οι φέλτρᾶ, Ύραμμᾶς μετα σέσοι 
ξ | 


Β "ια, Ἶ Παρομορφόσεις εἰξ.ς τούς ἔνισ; χντάς: 
ως, 


υσωτάς΄ Μελ «Ἡν) ο .-. . Μα. τος ὄχι” 


| ου ἐνι σχυτής παραμορφάναι - προς νομος ῆμα 
ὅταν ἡ µορφή. τοῦ ήμαξος τούτόυ εἰς τήν Ἐξοδον τοῦ ἓνν. 


«β 


ασχυτοῦ εἶναι. διάφρρος.πῆς μορφῆς τοῦ σήματος εισόδους, 


Λή παραμορφώσεις εἰς τούς ἐνισχυτάς διαπρζνονταἰ 
εἰς μας παξ µή γραμμµιπᾶς, 


.ὰ Ὑραμμικαέ παρομορφόσευς : εἶναια - να Α. 


α)' Παρε όμορ φάσεις αλόερυας 


λος νι σωτής εἶνοι ἀπηλλογμένος ; παρομορφῴσεων πλό 
τους ὅταν παρουσνάξει τήν οὐτήν ἑνύσχυσιν εἰς, ὁλόπληρον 
τήν περιοχήν τῶν πρός ἐνίσχύυσιν συχνοτήτων ε- Διά νά δια- 
πυστὥθήσᾗ ᾿ὑπαρενς παραμορφώσεων πλάτους χαράσσεται ἡὁ 
πομπύλη ᾿ἔποπρέσεως τοῦ ἐνισχντοῦ, ἡ ὁποία παρουσιάζεὶ 
τήν μεταβολή ν ἐνισχύσεως τοῦ ἐννσχυτοῦ συναρτήσει τῆς 

σὺ) χν ότητος σε - Βορά ον ο : 


κει "ν ο. 


δχε 58ο Καμπύλη ἀποηρίσεως ἑνι σχυτοῦ 


. 


«ῃ ἐδανι ή μαμπύλη κκ αι εἶναι μία εὐθεῖα πα- 
ράλληλος πρός τόν Ἔξονα, τῶν - συχνοπή τωνῖς- Ἐν τούτοις -δνά 
τάς πραµτι κᾶς ἐφαρμογός θεωρεῖται ο ρα ἡ ἕ νη, ἡμι-- 
οείας” ἐσχύος. ΔεςΕφ-ξ Ἔνθαά 8, «4 ο συλγνό τητες ες τ 
ὁποίας ἡ Ἰδχάς Ἡ ποὶ σήματος: λα. [σοῦται. πρός. τό | 
μεσυ τῆς. ἰ σχύοῖς ος ς ποῦ. σήμῶτος, εες τό πο κορας - 


Πα 


ρεῖται ἡ΄ μεγίστη οι) τοῦ ἔνισχυτοῦ. Δηλαδή - 
τάς συχνότητας τα 5, ἡ ἐνίσχυσις τοῦ. νν σχυτοῦ ὑοδις 
εατόν απατά κ. 


ε. Ῥ . ος -ᾱ : .- ας ον Ἡ 


β) ο ομορρξσεῖς ράσα ωα ὁ νε 
μις ο Ισ μα τα 


Δἱ ἐν λδ] ᾠ παρομορφάσεις προναλοῦνταν, ὅταν ν γρόνος 
δισδρομῆς μἐδφ τοῦ ἒνι 'σχυτοῦ εννοι δι ἀφορᾶτι πάς ὃν ση-- 
μοτο :δναφορετι πῶν συχνοτήτων Συνεπείᾳ. τοῦ Ὃν αι 

| ο λης δι αδρομῆς τροποπου εἶταν εἰς.τὴν ἔξοδον. τοῦ. ἐνλαγ» 
τοῦ ΄ Ἰφασι μῇ σχέσις τῶν] σημάτων ο. “συχνοτ' Ίτων 

ὼς; πρός" τήν Ψ -φασι ήν σχᾶδιν 'πῶν αὐτῶν σημάτων' εἰς τήν 
εἶσο δον Τοῦσο, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα. τήν" πδραμόρφωσον αἱ. 
βορφΏε τοῦ σῄματὸς ἐξδ δο υ» ὣς φαύνοτᾶς- πας ενς τό πᾶ 
δειγµα τοῦ σχ. 50, Ένθα ἡ τᾶσις τοῦ σήματος εζοόδου. νμα 


Έχει ὀνολυθῃ ο δύο συνιστώσος 21; Έο (σχ. 594). λάγῳ 


ϱ) Σάνα Ἐξοδου 


Σχ. 59. ος διά τήν παραµάρφωσιν φάσεως 
| εἰς τούς ἔνισχυτά 


ς, τροποπονεῖται Ἠἢ φασιπή ὀχὲσίς . ἔμν 9 εἷς᾽ εν 
ἔξυδον, μέ ἆ οτέλεσμα τήν παρυµόρφωσι τῆς τάσεως, έε 


| 
τῆς παραµορφάσεως σας τήν ..... ὁ ἔνισχυ- 
δους μι, Ἡ ὕπρ.(σχ. 20β). λε ος. 


πΒς Ἱ. Ἡτα. 


ο Ἐννσχυτας ο ο εἰς πήγ. μή γδα ὑκορη κά πούτων. 


...- αν ον ο 
Ἡ ν : 


| ΑΣ μή γραμμν παέ παραμορφάσεις,. σμα ὁπούας εἰ σάγουν 
| 
| 


τ4 

ο ἑνι σχυτής δεωρεῖται Ί00ὔ ραμμιμός, ἔάν παρουσι 
ζη τόν ἔσσων ὁ πομόν ἐνισχόσεως εἷς πὔνα. τάς στιγµιαίς 
τλµάς τάσεως τοῦ σήματοξ εἰσόδου, | 


Παράδειγµοι "Ἠστω ὅτι εἴς ἔνι σχυτής Έχει συντελε: 
ονήν ἑνι αχύσεως τάσεως ῥεήρ, "πάν τό σμα εἰσᾶδου Έχῃ 
σπυνΥμιαίαν τιµήν "άφεως Ὁ οὖν τό ομα. ἄξόδου θά Ἐχῃ. 
στι γμὶ ἀίον τιμήν Ῥάσθως ἐκόδου Ὁν «Υ;, Ἔαν 5... ένη 


Ψ, τότε ἡ 0. -θΟἵ Ἠλοιν. Σό ἓν.λόγω παράδειγµα δύναται 


νά παρασταφῇ Υραφεπῶς ὑπό τῆς Ὑραμμῆς τοῦ σχ. «60. Πίς 
τήν πρᾶξιν., οἱ ἔνυσχυταί. δέν Έχουν Χαροπτηβι στι ην γραμ 
μιπότητος τελείως ἑδάνινμν, ὃς ἡ τοῦ σχ. 60 καί τοῦτο 
διότι ἁἱ ἐν πκερονεκαέ λνχνέαι μας τα πλάνο νο ταν δέν εἴ- 
ναι τελείως γράμμιπά στοι χεῖς., .. . 


- 
.. 


/ 
| | 
Ι 
ι- ο ο ιν 4ἳ 1 (μερες) 


ο Σά, 60. Διά τήν Τραμμ νκότητα ἐνισχυτοῦ | 


πι μῇ γράμμικος παραµορφάσεις, αἱ ὁποῖαι -εἑοάγονναι 


λόγφ τῆς µήῄ Υράμμι πότητος τοῦ ἐνισχυτοῦ εἶναι 


ο δα) 'Η:ὰ Μονι ή. παραµόρφάσις, δηλαδή γατά. τήν διό- 
«Ύερσιν ἑνός ἔγι σχυτοῦ δι ἆ Ἴμιτονι κῶν σηµἄτων- ἐμφανέζον., 
τῶι εἰς τήν Ἑξοδον παζ ὃλλα οήμοτα µε συχνότητα πολλα. 


νο-Λο...- 


5 


| 
πλάσίον ἐπείνης τοῦ σήματος εἰρόδου (ἐμφάνισις 6ας,Ζης, 
ο ης Ἅλπ. ἁρμονικῆς). ος ων ο ας δεν 


τν ϱ) "Ἡ Ενδο διαμόρφωσι ς, ὁηλαδή ᾗ ἐμφάνισις εἰς. τ ν 
" Ἔξο δον. 4 Φυκνοτήτων εἰ ο σλοξα (ει, Ἔρ ἄπέραιοι), ὅ- 
τν ὀνεσχυτής δι έγεέρέταί ἐνα τδν ος ο σημᾶτρν ..-ᾱ, ναί 


ζς. 


εν, 36 ποσοστόν τῶγ. ξένων αὐτῶν σημάτων ἓν, σχέσει πρός 
τό ὁπιουμητήν οῆμα πε ράζεται ὑπό τοῦ συντελεστοῦ παρα.. 
ς 


μορφῶσεως, ποῖος είς τούς ἐνισχυέά ᾿Ὀφηλῆς πιστότητος 
μες οσα νά 


ο σσ ἡ ὑπερφόρτισις τρ, ἔνισχυτ ν, δηλαδή Ἡ, Ἔφαρ. 

ΜΟΥ εἰς τήν εἴσρδον τοῦ ἐνισχυτοῦ σ μάτων ἐχόντων . Ἰσιόν 

μγολυτέραν ἑπερνης τήν ὑποίαν προτείνει ὁ πατασπευαστής, 
Ἡ ὑπερφόρτιοις ἑνός ἑνι σχυτοῦ ὁδηγεῖ εἷς αὔξησιν τοῦ συν.. 
τελεστοῦ παρωµορφώσέως, .--..- ΕΟΝ 


10.8. Οἱ ἔνισχυτας εἰς τά ϱ/5. 
” ιο ο «ας. 


"οἱ ΞΕνίσχυτας τῶν δ/Σ δύνανται νά διαι ρεθοῦν εἰς δύο 
: πατηγορύας: εἷς τούς ἐνισχυτάς ΧἩμηλῶν συχνοτήτων (Χ.Σ.) 
σε εἰς τος ἔνι αχυτάς εὐρέως φάσματος. ος. 


10.9. αν Ώνι σχυταύ χομηλῶν ᾽συχνοπήτων' ο τρις 


Οἱ ἔνισχυτας οὗτοι τοποθετοῦντοι εἰς τήν ὁδόν λή-- 


“ψεως Ἐπόστης διοδεύσεως παύ Έχουν ὡς προορισµόν τήν ἂν ὅ- 
φωσιν τῇ ὁ στάθμης τῶν σηµότων εἰς τήν περιοχήν τῶν χα. 


μηλῶν συχνοτήτων (ἕως 4 Πα), ἴστε ν ἐξασφαλισθῇ ἰλανο.. 
πονητι μή Ὃ νοττη. ο συντελεστής παροαμορφώσεως διά 
τήν 2αν ἁρμό νι πῄν 


ρος τοῦ 50, ἑνῶ διά τήν ζην ἁρμονιπήν πρέπει νά ο ναι 


εις τήν Ἐξο δόν των ἄνέρχεται . διά τά περισσότερα ἄ/Σ, 

εἰς τήν τιμήν τὸν δρ Βς (εἰς τήν ϱοἵπη - ἐνεκρίθη | 

σος προ όες Ἔβροποποιήσεως τῆς ἕν λόγφ  ὀτάθµης εἰς 
ἀπ). αν ο ο μις 


Τ6 


χνοτήτων πα .στάθµηςε ἂϊΐς τήν τεχνιήν τῶν τηλεπι ποϊννω- 
νυῶνν οὗ ἔνισχυταί εὐρέως φάσματος Μολοῦνται νά ἔνισχύ- 
σουν τό φάσμα πολλαπλοῦ σήματος ὅπως ποχ. τό φάσμα πρα 
τοµάδος, δευτεροµάδος, Υραμμῆς ημλεπ. ἤ σήματα ὑπό μορ 
φήν παλμῶν ὅπως π.χοὸ τά σήµατα φῶν συστηµάτων Ῥ68 (π.χ 
"πό φάσμα μιᾷς πρωτοµάδος «εἶναν 48 ζπα, ἓνό τό φάσμα 
"Ὑγραμμῆς ἓνός συστήµατος 10800 διοδεύσεων εἶναι 60 ΜΠα) 


Βίς τούς ἔνισχυτάς εὔρξως φάσματος συναντῶνται δύ 


σπολίαι , ἀναφερόμεναι Ἠυρέως! 
ῆς Ἐνισχύσεως, δεδομένου ὅτι” ἡ 
εσχυτοῦύ μειοῦται αὐξανομένης. 


.α) Βὶς τό μέγεθος 
µεγύστη ἐνύίσχυσις τοῦ ἐν 
ου ετῆς συχνότητοςο 


ον β) Ὦὲς τήν παραμόρφωσιν πλάτους (βλέπε πεφ. 10.1) 
Δ οποία ὀφείλεται εἷς τ ν Ὅπαρξιν παρασιτι πῶν' χωρητι πο: 
τήτων τῶν ἐνεργῶν στοιχείων τοῦ ἐνισχυτοῦ µαέ ᾽αὐξ άγετα, 
µετά τῆς συχνότητος, | 


ας 


νο ε«Υ). Ἆϊς τήν µή γραμµικότητα τοῦ ἐνισχυτοῖ. (βλέπε Κε: 
10.1), δεδομένου τν» λόγῳ τού εὖρξως φάσματος, εἶναι 
λίαν πι Ῥάνόν µία ἁῤμονι ή χαμηλΏς δυχνότητος, παράγοµέ- 
νη ἐξ αἰτίας µ γραμμι ότητος τοῦ ἐνισχυτοῦ, νό ἐμπί-. 
πτη ἑντός τοῦ ὤφελίμου φᾶσματοςς : . 


ἐνισχύσεω . δεδομένου 

ων. » Ἡρασρῶς» τῆς Ὑηράνσεως 

τῶν ἐνεργῶν πυρίως στοιχείων, τῆς 'ντιστόρεως φόρ ου 
ἨνλρΤο - ο... ο. ν 


Ὄφος ϐ Βὶς τήν σταθερότητα τῇ 
οκ οτι αυτη ἑξαρτᾶτᾶν εν της 9ξεομοι 


Ὅν ε)τΒίς τόν συντελεστήν θορῦ ὃνα Ἡλίατως υυή ἔνισχυ 
τῶν. χἀμηλοῦ΄ ὀυντελεστοῦ δορύβου 5 ναι ἐδία: έρως ἆπα.- 
ραύτητος εἰς τούς ἐνισχυτάς λήφεως, ἔγθα ’, στάθµή. τοῦ 

Δορύβου εἶναι συγκρίσιµος ὣς πρᾶς τό ὥς νυμον σῆμά, λό- 
γῳ τῆς ἄποσβέσεως, τήν ὁποίαν πέστη ΄ οὔτο. κατά : τήν. 
διάδοσύν του µέσῳ τοῦ φορέως. ᾿Ἐπί -.ἔον δέ ὁ θόρυβος 


εἶναι εὐθέως ἔνέλογος τοῦ ἐὔρους φάσματο ζο 


Αἱ δύο πρῶτοι δυσκολίαι ἀντιμετωιέζονταί διά τῆς 
βελτι ώσεως τοῦ ἄρι δὃμοῦ ἀξίας, τοῦ ἐνισχυτοῦ, ὁμλαδή τοῦ 
γννομένου ὁασδὲ ἔνθα Αοοκ”Ἡ µμεγίότη ἐνύσίυσί ξ τοῦ ἑνι. 


σχυτὸ Ὁ -μαέ. Δεαό. εὖρος ἡμισείας  ἰσχύος (βλέπε πεφε 1ο. 1) 
"Αποδειηνὔεταν' ὅμως οτι εἰς ἕνα ἐψιοχυτήν ἡ ἁρος εἶναι 


ον -- 


Ὁ μει ὤσόξως τῆς Ἐγ 


πι 


ἀνόλογος τῆς ιο σος Ἡ πας ἡ ἡ Δε ὀντιστρόφως 
ὀνάλογος. παθνηςν λαδή:. | ια -- 


.. 


Μι ἅ ο... υ- τ Ἱ 
π 8 


Ί 
ντα πε --- 
ἱ κ... - .. ο. 
ἔνθα Ἐν ἙαοΞσοταθεραί τ ομπαρασιτιχαί χωρητικότητες τῶν 
ἕνε ργῶν. στου χε ίων ! 


ο των σχέσεων η τούτων προνάντει τι τσι δυνατόν 


νά αὐξηθῆ τὸ. ὗρος ἡμισείας σχύος Δά τοῦ- ἓνι σχυτοῦ διά 
χλλά᾽ τότε: μενσῦναι Ἡ Ἄμας. παί ἄντι στρό- 


φως, Συνεπῶς τό γινόμενον. Αν .ΔΜ: ἁρραφι μέ φῄν;: χθη- 
σιµάτητα «νός ἑνι σχ (υτοῦ ραᾶς. ζώνης», 


(Διά τήν (βελτζωσιν τοῦ: ἄρι θμοῦ ὄξζάς ποῦ΄ "ἐνισχῦτοῦ 
κσησιμοποἳ οὔντᾶι «ἀντιστιθμιστ κά διητύόματα, ἔν τῶν Ὁποί- 
ων τό ἅπλο ὐστέρόν εἶναν εν πηνίέὀν Ἱ, ά αλλἠλιζόμενον 
πρός τάς παρασιτινµός χώρα τἐλάτητας 0 τει νά ὅημιο ὑργῆ- 
τοι φαινόμενον συντονισμοῦ εἰς τάς ὑφηλδάς συχνότητας εἰς 
πάς ὄποίας ὕποβιβάξεται Ἡ ἐνίσχυσιξ τοῦ: ἔγι σχὐτοῦ. Δηλσ-- 
δή διά τῆς αὐτέπαγωχγῆς Ὁ ἀντισταθμίζεται ς δρδσις τῆς 
ο ότητος΄ ὁ εἰς τήν σχέσιν 


ε -. Α. λα αἲν . 
ο Δεάκς Ἡ ος 


10.21. ᾿Ανάδρασνς. 


πά ἀναφερθέντα εἰς τό Κεφι 19. Ἄ γι ὃν Μαέ ε προβλή- 
ματά εές τούς ἐνισχυτᾶς εὑρξώς. φάσματος ντιμετωτίζονταν 

δι ἅ διπτυωμάτων ἀνα δράσεως, τά ὁποῖα δέν μεταβάλλουν τόν 
πα ζμόν. ἀξίας τοῦ ο ωμοςς | 


η παῤδρώςς τε Ῥδναι τό φαι νόι ἵενον πατξ. Ἡ ς χο όν, μέρος 
τοῦ σήλατος ἐξόδου ἐννοχυτοῦ” πιστρέφεί εἰς τήν εἴσοδον 
αὐτοῦ, ὁπότε | δι έγερσις΄ τοῦ ἐνισχυτοῦ. εἶναι συνάρτησις 
τοῦ οήματος τὰς πηγῆς μαζί τοῦ σήματος ἐεόδου. 


Ῥίς τό σχ. 6] δει κνύούτάι τά. βασι κά τµήµατα ἕἑνός 


Τ8 | | | 


Ἰβθροιστηής | ο... πω πει 
μ, 


πο έι. Σύστημα Ἀναδράσεως Μιλοῦ βρόχφὼ:.' 3 ὄνωος 


συστήματος, νε οραδεως ελ οὗ ρα τρὺν ἤτοις πηγή Ὃ 
θροι στής''- 'ἐννσχυθής ο θυνα ελασποῦ. νι σχόφεωςλ)- 
βΕβόομα, συζεῴξεως Β- φορτίον ολ. ον ος | 


'πάν Ὁ, εἶναι ἡ ἡ τᾶσις εἰς τήν ε[σοδον τοῦ ἔνισχυ- 

"ποῦν ἡ ο κεων δω, 'Φά εἶνανι σος, ΞΑ.. οὓς, Αλλά, ἡ 
ας ὅτι ΕτΣ. μῦρ. ὀχξύθα β τό ποσοστόν τῆς τάς ως ἐξ εξόδου 

δα ὁποῖον ἐπιστρέφει εἰς πήν εἼσο δον). . 


δν) ᾿ἀντι καταστάσεως. προκύπτει σος πλίσις», οὔτε, ο 
καί ὃν ᾿ἐβιλύσεως ὡς ποός Ἱ ὅμα λεωβ ου Ἡ 
| πω, ὅσα, Ὅαις. ρα 
'Βν τῆς σχέσεως ταύτης προκύπτει ὃ λόγος μεταφορᾶς - τοῦ 
ἔνι σχυτοῦ. γο ο ο ὢὉ πα πι 


ον 


α) ον η -ρα[ Ἅ- Ἱ αν ρεσταται, ο. ἡνάδς ας 
σν δν ἡ δέ ἐ νέσυσις. τοῦ συστήµατος | γκδράφεῳς, ς 
ενας στης ο νοςν ο ρε ἑναδράσεως, 
που 


υ 


µ «Δι«μἱ 


, 


τρ 


ο. πάν ρε] - αμ. 1-βΔ. 5 ο παί ἕ ἢἡ σχέοις (10.1) 
ο νο ι ον τᾱ ς ι, απ 


σα μα π χΞ α. 


λα η ως σος. μετᾶφο ρᾶςς τοῦ οτι. μετ ᾿ἀναδράσεως, . 
ων: ξξαρτᾶται ἐν. τοῦ βαὐμοῦ ἔνισχόόεῳς τοῦ ἐνισχυτοῦ ἆλ- 
λά μόνον - ἐπ τοῦ β, τό ὁποῖον ὅμως ἐἶνοι-εὐκολώτερον νά 
τηρηθῆ κο μαι καθορέξεται "ἀπό οσίου τετραα 
πολονο | 


Ε ἁρνητιν ή. ρορτα ς ἐφαρμόζεται εἰς τούς να 
τς. εὔρέος φάσματος" λόγφ τῶν νάτώθι πλεονεπτηµάτων! 


ος Ῥ ἐφέσχυσι α τοῦ. συστήματος, μετ ᾿ἀναδράσεως Υ έν 
ἐπηρεάζ ται οἑσθητῶς ἐπ τῶν μεταβολὤῶν' εἰς τήν ἐνέσγυσιν 
Α τοῦ ἐνισχυτοῦι Αὲ ἐν λόγφ µεταβοχαί τῆς ὑπολαβῆς Α 
δυνατόν νά ἱπροέλθοὺν λόγφ! | 
α) Υηράνσεῶς, τῶν τρανξ(στορ ναί λοιπῦν ἐπαοτηατο Ἡ 
β) μετᾶβολῶν πῆςς. θε ρἰοἑρασέᾶς .. -.. ο 
ι μεφαβ όλῶν τοῦ φορτίου 
ὃ) ή: Υβαμμιπότητος . | 
ε} ἐξαρτήφθῳς; ἐν τῆς συχ χνότητος» .. 

ὃν . 
2)" Ἡ ζώνη ἡμισείας ἐ τος τοῦ ο μάτος αὐξάνεται 


πατά τόν συντελεστήν ἀνά δράσεως Ί9βΔ, ἐλλό κατ’ αὐτόν τόν 
συντελεστήν μειοῦται, ή μεγύστη ἀπολαβή τοῦ συστήµατος, 


ο ρουμένου οὕτω μον τοῦ μον ὑξίας, 


... 


) Εειοῦντᾶν στα πόν συντεξεύτν΄ ἵδνα δρόσεω διάφ ο-- 
όν "πδρασιπιν πα πυμάνοεις “([βόρυβος: προερχόμενος ας ο : 
νι οχυτοῦ,, θόρυβος ἐπ πυματῶσεως τοῦ τρόφοδοτι ποῦ, ἅρμο- 

νι πάς ο τος ἓν τοῦ ος ο, μή Ύραµμµι πότη-- 

τος᾽ τὰ οὰς 


πίς ο. σχε οι 62, 64: ναί ο ο νονμνι αἳ ἡ ὃδυ- 
ναταξ ει. συστηµάτων ἀναδράσεως, ὣς ναί αἱ δι έπουσαι 
ταύτας σχ πάσαν 


. ία.- ἴεισ {β 
οι ρε 


ον . 


κωωτο} 
Όεε ον 
πο ἵα κ εκ ο} ἴρς ία. ὕεε 


ωρες θεύδου  θης ιραββήᾶῳρ 
συδεσις ἐξόσου : Ἐν παραθηήβῳ 


ἓκ 
ο ον εὖ. | 
να 4 μι 
. - 
μα) 


ε.σ 


α-α. «ΠΕ... ϐ Ἡ - 
κ πα- αλ. ος 


δὶ. 


ε τὸ σχ. 66 ἀπειμονέζεται τό όμλ ενδό ἐνιόκ 
τοῦ εὑρόως φόσματος μον δρ. Μης) διά τήν ἐνέσχυσιν τς ὁ 
νὴς 212-1193288 ΝἩα ε τν σνοσον τοῦ. δια βαν 
συστήμᾶτος 2100 ο νο. - 


Ἆχ. 66." Ενισχυτής. εὐρέως ων. 


ντ] 


Πές τόν ἑνισχυτήν τοῦτον ἐφαρμόζεται ῥρνητι μή. έναν 
ὅρασις: ἐν παραλλήλφ μέσω τοῦ νους Μ; Ἡρί Όσο 


Βὶς τά σα» 6η καζ 68 παρίστανται αἱ Μαμπύλαι, πο- 
«Ψάρίσεως τοῦ ἔνι σχυτοῦ µπατά μέγεθος πας φόφιν. Αἱ. πσμπῦ- 
κά τοῦ σχ. ὄἵτ ἀναφέρονται εἰς τό γινόμενον βΑ, τό ὁποτ-- 
ον καλεῖται λό ος μεταφορᾶς τοῦ βρόχου παζ παρέχοῦν ο-» 
ο μον τήν ἀπόπρισιν τοῦ ἑνισχυτοῦ ὄνεί ἄνα δράσεως. 

ν Μαμπύλαι τοῦ σχ. 68 δίδουν τᾶν ἁπόπρι αἱ ν τοῦ ἐνισχυ-, 
Ὁ µετ’ ἀναδοάσεωςς "Ἐν τῆς συγηρίσεως τῶν παμπυλῶν το 
τὴν. ἐμφοαένεται ὄμέσως ἡ βελτέωσις ἥτις ἐπιτυγχάνεται ορ 
τῆν -ἀπόπρισιν τοῦ ἔνι σχυτοῦ (µατά μέγεθος ναί ράσιν)λό- 

λἐφαρμογῆς τῆς ἀρνητν μῆς ο ο κών : 


ῤ.5.2. προσ γραμμῆς 


Μεταξδ τῶν. αμα. εὑρέως φάσματῤς» ἱδιαπο ερ) 
οκ ὄπητα, ποὺν Ὁ ἔνιαχυταί γραμμῆ ἆ, οἳ ὁποῖοι. δι- 
αι ροῦνταν περαιτέρω, εἰς τούς ἔνι σχυτά ἐππομπᾶς ναζ 


μμ 


.. .. : . όρο . ς ι κ 
δα. οτν Καμπύναν: πο, ρίσεως ἐνιυσχυτοῦ -εὑρέως φάσματος, 
κατά µέγεθὸς. καί φάσιν ἄνευ ἀναδράσεως ώ 


| ο αχ «9θδι Καμπυκαι, ὁπομνρίσέως Ἔνυσχυτοῦ Εὐρέως: φᾶ-- | 
| νσ αμᾶτας κατά μέγεθος κάῄ  φόσιν μεν" ἀΜαδράσεως -Ὁ 


εἰς τούς ἔνισχυτᾶς λήφεωςο Οἱ, ἔνισχυταί ἐππομπῆς ξ. 
ούν ὣς προορισμόν τήν ὅμοιόμορφον ἑνύσχυσιν τῶν σημάτων 
λων τῶν διοδούσεων τοῦ /Σ, ὥστε ὑαῦτα νά ἐμφανισθοῦν 
εἷς ον εἴσοδον τῆς γραμμῆς µεταδόσεως μὲ τήν αὑτήν στά- 


.Άμην ἴποεχε διά τά ὃ/Σ ἐπί ἐναερζων γραμμῶν ἡ στάθμη: τῶν 
σημάτων εἰς τήν Ἐξοδον τοῦ ἐνισχυτοῦ ἐππομπῆς ε ναι 


Προορισμός τῶν ἐνισχυτῶν λήφεως εἶναι ἡ ἑνίσχυσις 
τῶν σημάτων ὅλων τῶν διοδεύσεων τοῦ ὅ/Σ, τά ὁποῖα Όπέ- 
στήσαν ἀπόσβεσιν πατά τήν δι ἔλευσέν των μέσφ τῆς γραμμῆς 
µεταδόσεως,.. ᾿Έπει δή ὅμως ἡ΄ ἀπόοβεσις τῶν γραμμῶν µετα δὃ 
σεως δέν εἶνοι η αὐτή διά τά σήματα τῶν διαφόρών. συχνο-- 
τήτων, ’. ὡς ΄ δειπνύεται εἰς τὸ σχ. 69, διά τοῦτο πρέ- 
πεν ποί ὃ, ἔνισοχυτής λήφεως νά προπαλῇ. ὀνάλο ον ἐνίσχυσεν, 
ὥστε εἰς τήν Ἐξοδόν του τά σήµατα ὅλων τῶν διοδεύσεων 
γά Έχουν τήν. αυτήν στάθµην. Συγπεπρνµἔνως, ὁ ἕνν οχφτής 
χήφεως πρέπει νά ον περισσότερον τά σήματα τῶν Ὁ- 
φηλῶν συἁνοτήτων ὅπό ὅτι :τά σήματα τῶν χαμηλῶν., Ἡ του αὔ- 


τῃ δρᾶσις τῶν ἐνισχυτῶν λή ψεως Μελ εὔται οξέόναις ἡ ἆπα- 
“παραμόρφώσις ὥτοσβ έσεως τῆς Ὑραμμῆς µεταδόσεως πα ἔπὶι- 
"πῶγχάνετᾶιν βασιγπῶς μξἔσῳ δι πτυωμάτων Εισωτων [Ἴδε πεφ, 
δ, ς τά. οποζα περι ἔχει ὁ ἐνισχυτής λήψεως. θἱ ἔνισχυ -- 
«τα λήφεως πρέπει νά ἀντιμετωπίσουν καί τό ἑεῦς πρόβλη-- 
μα Ἡ ἀπόσβεσις τῶν γραμμῶν µεταδόσεως ἐξαρτᾶται παί ᾱ- 
η τᾶς Ὃ ος ο ο αὗτινες ἔπι πρατοῦν Ἰατά μῆπος 
αὐτῶν. Τοχε εἰς μίαν, ἐναέριον γραμµήν; ἡ ὁποία Έχει Ἱα- 
λυφθῃ ὑπό πάγου, ἡ ὀπόσβεσις αὐξόνει εἰς μεγαλ ύτερον βα- 
θμόν εἰς τάς ὑφηλάς, συχνότητας ἀπό ὅτι οὓς τάς χαμηλᾶς. 
οἱ συνδρομητοί; ὅμως, ἐπιποινωνοῦντες ποχ. μέσῳ αν 


νιπκοῦ 8/5, πρέπει νᾶ ἁπούουν μέ Ὅήν αὐτήν Έντασιν, ἀγεξαρ.- 
τήπως τῶν Μανριμῶν μεταβολῶγε ἹΠροπόπτει, λοιπόν, ἓξ αὖ- 
τοῦ ἡ ἀνάγνή τῆς μεταβλητῆς ἐνίσχύσεως καζ τῆς µετάβλη-- 

ς ἓξι σῴσεως τῶν ἐνισχύτῶν λήφεως:- Ἑΐς τᾷ πέρι σσότερᾶ 

ἓί το ο μα ο αι ἑνι σχυτῶν 
ως προπαλοῦνται αὖτο ότως, μέσῳ εἶ δι πῶν ο το α 
τῶν ὁ δη] ο νυν Ἡ ὁποῖ αι ἐνπόέπονται ὑὉμοῦ µετά 
της μεταβιβεξομένης τδνηις συχνοτήτων τῶν. δυοδεύσεών. 


Ἑΐές τό σχο ΤΟ παρίσταται τό σχηµατινόν δι όγραµµα αὖ- 
τοµμάτου ρυθμέσεως στάθμης διά δ/Σ 12 διοδεύσεων ἐπί ἕνα. 
ερίων Υραμμῶν. "Βέ Ὁπάστου σταθμοῦ (πεχο ἐπ τοῦ Α) ἐππέμ-. 
πονταν υπό σταθερᾶν στάθµην πρός τὸν ἕτερον αἷ δύο ὁ δη-- 
Ὑοί συχνότητες: "Ἡ ὁδηγός Ἐ (51 αἳ) διά. τόν ρύθμισιν τῆς 


ο ! : ἀς 
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ὀπολαβῆς οβι ἡ τα 8 (61οφθ) διό τήν ρύθμισιν τῆς εν 


ἔισώσεως», Ἑΐς τὰν σταθµόν Ὦ, αἱ δφο οδηγοί ἔν τῆς ἔξόδου 
ο τοῦ. νισχυτοῦ λ ψεως; εἰσάγονταί εἰ ἕ-τοῦς ἀντιστοίχους. 
δέντας ὁδηγῶν,: ὅπου -ἡ στάθμη των: Ἠφίστοται: σύγηρνσιν Ἰρός 
τοπι πόν ον κας δέ πρός τήν διαφοράν το ὕτω 
ο στει κο. συνοχοῦς φον ον 


ΞἩ - συνεχοῦς ας. ἐν τοῦ. οσο. Β. (ἐπηρεάζει 
παταλλήλως τόν” αν ν, λήδεως, μαζ: ρυθμίζει αὐτομόξως 
μεταβλητόν -στοιχεῖον ἀποσβέσεως,. ἑνῶ ἡ Έξοδος ἐν τοῦ δέ- 
πτου:.5 ρυθβ{ζεν. αὐτομάτως, µεταβλητόν. στοιχεῖον ἐξισῶσθ- 
ὡς μέχρυς: ξισῶσεως τῆς στάθµης τῆς. λαμβ ἀνομάνον ὁδηγοῦ 
παζ τοῦ τοπιποῦ προτύπου, ᾿Ἠπίσης Ἑτέρά Έξοδος ἐξ. ἐλό - 
-στου δέητου, ὀδηγεῖται εἰς ὄργανον ἐνλδείξεὼς τῇς στάθμης 
πο εἷς διάταξιν σηµατοδοτήσεως. 


ἀπαῤμός 
ών. 


χώνι Ἑμήσεως, 


Σχ. Τό. Ἀχηματικόν μα 
| | ο θμη . . « ο. 


"μπι δή 6 ὅμως π δύο ο... τας ο. ο 
τοῦ φορέως ὑπέστησαν ὁμογαν ἀπόσβεσιν ὣς καέ τό φά- 
σμά τῶν. στειλω ὁμιλίας, δρᾶσις των ὃ κά, πῶν Ῥρυὸμν- 


ο ένων -ὅποῖ χε ων τοῦ. οφ ης θά ναι τουῦαύτη. 
στο Ἡ στάθμη τῦ Ὡν. οημάτων μιλίας᾽ |... τήν κ, οδον τοῦτου 
γά νά πᾶσαν Χρο- 


οπηρῆταιν ὄταθερά, Ἰδῦτὸ'.σι ο ος, 
ν στιγμήν, ; τό ἄθροι σµα τῶν ποσβἑσευν τῆς γρομμῆς 
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μας απῶων μεταβλητῶν κ, ὦπο σβ ἔσεως ναό ἐένσώσεως, 
θε νά εἶναι. σπα οξύ ν (πο χο ἴσον.πρός «-ι 1), Οτὰν 
ἐπιτευχθῆ τοῦτο ἡ σιόθµη: τῶν: συ χνοτήτων ὁμιλίας εἶ ς- 
τν Ἔξοδον, τοῦ. ἑνι σχυτοῦ λἠφεὼς 96 ϱ νο στάφερά, ᾽ δεδο- 
μενου Ὅτα ὁ βαθμός: ἐν ἐσχόδεως τούτον υ εἶναι στά θββό ας Ἶ 
Είς ο α-. φαύνεται ἡ δρᾶσις, τοῦ συστήµατος αὗτο- 
μάτου οὐθμέσεως, στάθμης. "Ειστὼ ὅτι. ἳ ἀπόσβεσις τῆς γραμ. 
μῆις παρίσταται ὑπό τῆς εὐθείας Ί. δηγός Ὦ ἐπεμβδίνεν 
ἐπί τοῦ ἐξισωτοῦ πατά τρόπον ο. .. ο ρουςς του νά᾿ δὲ - 
δεταν. ὑπό. τῆς εὐθείας ο Οὕτως. τό ἄδροισμα τῶν ἄποσβέ- 
Ἴσεων Ύ αμμῆς- παΐ ἐξνσωτοῦ (139) δέδεταν ὑπό τῆς 2: Ἡ Ὁ- 
ποία ε ναι ερινωοις αν τόν «δε ονα τῶν συχνοτήτων. ὰν 


{τ Αα όσνωδις, νο ον ο 

ϱι Ἀπόσρεοις ϱ, πστοῦ κάπως 

ἃι Άβροομα, ὀμοβάσσων Ἠρ αἩς, 
ρε, ο πο 


ᾱν Ἄδρονόμα έρεο τς 
ὑρομμΏςς -ε προὸ οσο πρὸ 
4-9 ο κος 


δν σι, Διά. τήν δρᾶσνν τοῦ συστήµατος. 
αὐτομάτου ρυθμέσεως στάθμης. 


ος ο νο. 


συνοχείᾳ, ἡ οδηγός Ἡ ἐπομβαίνει, ἐπί τοῦ μεταβλητοῦ στοι- 
χείου ἀπό σβέσθως,. τοῦ ὁποίου ἡ ὀπόσθεσις λαμβάνει τοι-- 
αὕτην τιμήν ὥστε. Ἡ Ξ νά με τατο ιν σθῆ εἰς τήν. θέσιν Δικατ” 
αὐτῶν τόν τρόπον τά θροισμα τῶν' ἀποσβ έσεων τῆς Ὑραμμῆς, 
τοῦ στον χείου ὀποσβέσεως καί τοῦ στοιχείου ἐξνσώσεως 
πατέστη ἴσον. πρός ἅῃ. | | 


16 θνθμι ζόμενον τμημα .- τά στόι χεῖα ἀπο σβέσεως - 
πάς ἨΠλίσεως εἶναι, ον. ως. τοῦ πατοσμευαστοῦ, οἴτε με. 
τάῤλητή ἀντίστασις,. τῆς Εν ον, συνήό νινεῖπτοαι ὑπό 
νο θα παν εμεοἳ συν θάέοι μέν 


ο. 


ση . 

«οσοι υπ υε. --ᾱ 
ὁ Ξ ο. . σκ”ο 

ες 6 Ξ ον 
δὲ ο μισο ο τν Ἡ 
: .. 
ρ. ολρ 
δν ως ἄτα--ᾱ- 


Γι 
ι 


ΟΥ ο σος 
4ο ---νασμλΑ τωνω-λανιανάσς ωνίλα «παμπ. 
σος -κρᾶ νο. 


νο μμ 
κ πεις 


"Αντίβτονοις 


υ 


ως κ οτν 


ο Ῥεύμὰ δεσµώνοσας τεδο Θδρμίοτως 


: τν Τ2. Μεταβολή τῆς ἀντιστάσεως: ἑνός -- ’ --- 
Φερμέστορ συναρτήσει τοῦ ρεύματος Φερμάνσεωὰ -. 


ο: Ἡ Αντύίστασες, ὄνός θερµίστορ μεταβάλλεται "σημαψτι-. 
πῶς συναρτήσεν ο ων ο ο περιβόλλοντος, [ἃάν, 
λοπόγ, µεταβλη θῇ νσαα, Ἀερμόνσεως τοῦ. θερµέστοβ, θά - 
τοβληδῇ '΄ῃ θεῤμοηρασία τοῦ περιβ ἄλλοντος πᾶί συνεπώς :.. 
ματαβληθῇ μας: Ἡ ἀντέστέσις τοῦ «θερμέστοβε- Τά θοβμί» 
ορ χαραµμτηρέζονται ἀπό τόν ουντελεστήν θερµόπκῥρασέας,ὁ 


ὀπμοτος δυνατόν νά εἶναι θετικός (αὔξησις τῆς θερµολρασ{- 
ς συνεπᾶγεται  αὔξησιν τῆς’ ὄνπισπᾶσεως) ἵ.ὀρνηπικόο (αἩ- 
Ἡησις δερ]ομρασίας Ξ µβέωσιςὄντιστάσεωξ) .«Β{ά, τό οχ. Το ἳ 


εἰ ἠνύεται. ἡ παπύλη μεταβολῆς 'Ὅῆς  ἄντι στάσεῶς «Ἐνδ: ερ... 
ἔστορ ἄρνητι μοῦ συντελεστοῦ δερμοπρασέας, συναρτήφει 
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τοῦ ρεύματος δερμάνσεως» πίς τήν παμπθλην ταύτην παρατη- 
ρεῖται, ὅτν ὅταν τό ῥεῦμα, ο ιλαρας εἴναι ΟµΆ., ἢ κι 
στασις τοῦ θερμύστορ ἂνέ χεταν εἷς 50.000 ϱ, ἐν. 
ῥεῦμα. Αερμᾶνσεως 25 ΠΛ ρχί ἀνεύστασις πατέρχεταν το 
60 Περίπου ϱ, Πραπσνκῶς, εἰᾳ τό δ/Σ 4 μεταβολή τοῦ δα 
ματος Φερμάνσεως ἐξαρτᾶται ἓν τῶν  μεναβολΏν. ἀποσβ υβως 
τοῦ. φορέωςο --- 

-Κατωτέρῷ», ά- ἐεετασθοῦν ἐνδευκελᾶς δύο: συοτήματα 
αὐτομάτου ρυβµίσεως μα, ἐνῶ εἷς τό 1τ μέρας, ἀναφέ- 
αν πας ἕπερᾶο ἵ 


10 δν ο δι Ἀηχανιχόν ὀύσσμια ο ὑτομάτου ονδμέσεω 


8 απ 


πό περιγραφόμενον λατωτξρῳ σύστημα το 
τῶν ο νά ἔχει Ἔγμάτολε ος κ 


ὅρπως φας ψρεαή εἰς τδ. σχν τος Ἐνάστη ὀδηγός --- ᾗ 
Ὦ) «ἀπελέγάτα, μέσω φιλτῤου ο τα ο δη εναν ον ρω ἐξόδου) 
τοῦ Ὄγισχυσ οὔ- λήψεως εὓς δι Ῥόθμνον ἐννσχυνάνο ές την Ἐν. 
ἔἕοδον τοῦ. ἑνεσχυξοῦ τούτου οὐρέσμεταί δε τζωμας "ἀνορθή.- 
ος -- δυπλασι ἄσμοῦ τόσεωώς (δε Ὅωα, ο... ο, α)ο Κάὶ τά οήν 
μή σαν. ἡμιπερζίοδον τῆς: ος ὅταν. εἶναι. ἀγῶγυμδε Ἡ Ῥ, 
φορτί τζε ταν ὅ.0ο, μέ τήν εἰς 16. 'σχο Τὸ δειπυυομένην πολι. 
πότητα,, ο πατά, τήν. ἄλλην μυπερέο δου (ἀόγιμ 


σος | 
ὅ- Ὅοι 'Ἡ τάσις αὕτη ἐφαρμόξε ται εἲς τὸ ὅδη- 
γόν πλέγμα τῆς ἃ ἔνθα, ἐφαρμόξοται ἀπέσης καί ἡ 
ρά τᾶσις Ἑοοὗ α παρεχομένη ἀπό εἰὐ διπόν στα "Φοροποητήν 
τάσθωςς Ἐπομένως, ἡ τάσις πλᾶγματος τῆς ἃι πας νατά ου. 
νέπειαν παζς πό ἀνοδιπόν της ρεῦμα θά ἐξαρτῶντάι ἔμ τῆς 
διαφορᾶς «κῶν' δύ6 τοδπών- τᾶσεώνς λλλ" "ἔποι δή ἡ τάσεις 
199Υ εἶναι σταθερᾶ, συμπεραένεται, ὅτι τό ἀνοδιπόν οεῦ- 
. τῆς Δι θά. μεταβόλλεται, συναρτήσει. τῶν. «μεταβολῶν :'τῆς 
ηγοῦ συχνόεητος,, Εό δυμώτερον, ἐόάν ἡ στάθµη λς. ὁ δηγοῦ. 
οι. 5; ηροτέρα τῆς πβνονιμῆς τό ἔνο δι κὸν ρεῦμα τῆς Αι. 
α ἑάνη, Ἐνῷ μενοῦκαν- ὅταν Ἡ ΙΑ άδνη τῆς γοῦςς οὗναι μδ-. 
γάλυτέ ρά, . | 


ος 


ω 
ε.α 


« Ὕοταν ἡ στάθμη τῆς: δδηγοῦ. Έχει πην δνομαστιωα(ν. της, : 
Ἐνμι ν,. ἡ. πάσις εἰς τήν :ὄνοδον τῆς Δι εἶναι» τοι αὕτη. ὥστε 
φ νά εἰναν ἀγώγιμοςς Οὕτως,.. ὀφεγούρετας. ὁ βρωστήρ.Α, 
ἓνώ ὁ 8, λόγω πς ἓν παραλλήλῳ ὀνειστάσοως Ἆς,, εὑρέσκς-. 


ἡ. ας β τος ον τὰ ων 
ταυ- οὐ ς ἠρειξ ανν υν. σώ- πἩ ὃ ας Ἐποφῆς ο 5δι Ἐγε ἑρετήὰς ὁ' ΛΑ. τοῦ" 


ἩΣ ΟΔΗΓΟΥ Ε 


| ΔΕΚΙΗΣ ΟΔΗΓΟΥ 8 


α, π- ἡ μμ -Ἡ 
ο ----ἍἎἍ ορ .----ᾱ μμ... ] -”. - ο... 
μου ΜἨμόιαμθπωςμα, ο απρακτπνοςςηκάκσιη, ἀγάνν Πω υ νο ο ο συν ακοσρπ ών Ἅᾖ 


Σ.Ἵ.. . Μηχανου σύστημα οἰπομάπιο ρι µίσκος, υάβωτς, 
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ὄποίοῦ ἡ/ ἐπάφή αα δίαμώήτοι τό ἠδηλόμα πβοφό δοξήσεως τόύ 


τυλίέγµατος. 1 πτὸῦ πινητῆρος ξ, Οὔεώ. μας ὅ Ἀννητήρ: ο... 
(μόνει ὑεζς᾽ ἠρεμέ ος ο) ως ὁ ον . 
"0ᾷαν μεν ωδή. ϕ ο. τῆς δήμους” αὐξάνει - τδ ουν. 
πόν ρευ μα πης-ἆ Αη ἑπομένως, με ο οὗὕται ἡ τάοις εὐς υτήν 
«ἄνοδον της, Δμᾶ πῆς «Ὃςι δν έρχετατ’ με{αλύτεῤ ο); ρεῦμα, ὄνε-- 
Υεερομένου, οὕτως, καῇ τοῦ 8, "08, διά τή ς Β, διεγείρει 
τόν ΒΒ, τοῦ ὀποίου ἡ ἑπαφή Β8 Τροφοδοτεξ΄ τὸ τύλιγµα 2 
οποῦ. Απισήροτ ὅστις; πω ος. . μά αν; ρτεῦ». 


ο με νο.. Ἡ ον | ών μμ ο. κ ος 
ὅοταν αὐξη δν η) στάθμη πῇι ολ ὑηγοὗ, μειοὔ δν, πε { ἀνοῦν-- 


μάς ρεῦμα! πῆς Δι παδ. ἐπομένός: ανξὄνετωι Ἡμ νέος εο' τἠν 
ὕωρδόν, της, ό ρεῦμ α δι ἅ- πε: Ὃν νοροῦσαιή μέ εν «θωστΏήρ» 

Α ὁποδιεγεζρεταῖ ο. ἠεσω τής αἲ ἀῑρδν οτεξρ-τόν, μὂς Αλ να. Ἔρο. 
οδοτετταν τό Ἑόλεγμα Ἱ. τοῦ 1 πς :ὅστι -. σερέρεταν πρός τήν 
Ψτέραν᾽ πθτορθου ος ' τν τν μας ο ο αν 

. ο ον ων ή ο... : ἓ- 


ες ἔ απ’ Ξ αν ο... η : 
κκ πο . αρ - ο. - - ο... 


ἕν 


-  ο- πυνητήρ τοῦ. δέντο ὗ 8. ὑραρρολλ: 
Πέως- Ὅ]ς µεταβλητῆς ἄντι οράσεως Ἡ,ι 
μ 


ὄδηπου Β Ρ6ταβόλλοι ολλ όν: οσο ῇ 
ο. -ᾱ κε 


ς ο. . ; - ν . 3 - -- η 
όπα ἕὃ -ὅποτ τελοἳ. υμΏμά: τοῦ Εξ σώτοῦ δι... 
στ ον ομαῇ . 


"οταν ἓ δρομεύς ρθάση εες τὸ πέρας «Ἡ 
ἀνούρεῖ. µέάν ἓνι τῶν µηχαν υκῶν. ἐπαφῶνομο -μς. 
και ἡ εροφο δότησι ε τοῦ ανητἤρος. --- 


. 


ῷ δρ αδρο ομᾶς (ου. 
α Ἱον θραπόπτο. ᾱ' 
ον. 


ο ών πόνλώμα᾽ τής λύχνίας {σ ρησε με κπάτονα 
νησιν πας Ἐνδειξιν τῆς στάθμη ς τῆς ὁδηγοῦ (μέδω”τοῦ ὁ ρ 


Ὑάνου 0). 


Γ ρταν η οταν τῆς ὀδήγοῦ μέταβλη ο, πο εάμώς αθαἩ 
ο (πο Χο 34 ο ο, πατά 8, Τ. 48.) τότε. δι εγο έρο- 
τν ὗ Ἰθώστήρ Ἡν τοῦ ὁποί ουἩη, ἐπαςή γη δν εγεζρέν. τξ ντο 
τωςᾳ μέσω, τῆς ΥΥ δι απόπτεται ἡ τροφοδότησις τοῦ ννη-, 
ος. Ταυτοχρόνως» διά πῆς αρ, παορξχετάν: ας οδότησι ἕ 
διά νά᾿ οἱ δοποιη οὔ τό προσωπν όν ωρες 
ερ ρωστήρ Ἡ δνεγεύ ρετα: ὧς ἑξῆς: οταν ἡ Γσαβθηη, τῆς 
οδηγοῦ δέν ὄχει ὑπερβή πο, ο 48, τὸ: Ῥεῦμα γ'οδ δποῦ ον Υέ1)-» 
πλαφορες δέν εἶναι ἁπαφόν νά. δι εγξδέρη τόν Ἐ. “οταν ᾗ | 
στάθμη τῆς ὁ δηγοῦ Ὀπἐρβῆη τά -α 8, τότε’ ὄδξάνε-α ὃν ἢ τδσι 
εἷς τήν ὄνοδον τῆς δρ πα τό ρεύμα τό ὑὁποῖον χυηλοφορες 


20 ω "ο Β η, τς 
διά τῆς Βρ ϐ) οι δὲν εἶναι 'ἀγώγιμος), διεγείρει τόν νε 


πκδ τα 


"οταν η στάθµη τῆς Ὀδηγοῦ πατέλθη πάτω πῶν -α- 4Β; τότε 
μειοῦται ἡ͵ τάσις εἷς τήν ἄνοδον τῆς Δά παέ Ἡ Ὦι παθίστα- 
ται. ἀγώγιμος. Ἰό διά τῆς «Όι “ρεῦμα. (ἂντίθετον τηε προη- 

γουμένης περιπτῶσεως) διεγείρει" ἐπ:νέου πόν ρωστῆρα  Ἔ., .' 


σε 


σα . ο ασ α. έ ο - ὃς . - 3 π - .ὰ κ 
Ἰ092.2ε2ε΄ Σῴστημα αὐτομάτοῦ ρυθμίσεώς. 


στά 
Ανα, μι ------ᾱ-- ρα, πὸ 


αι - διά θερμέ- 


οπές τό σχ. Ἱὰ δέν δναφέρεται, διά λόγους ἁπλουστεύ- 
σεωςρ᾽ Ἐν πιος αμ το στήσσας πας ἐνδείξεως τῆς στάν 
Όμης τῆς ὁδηγοῦ. "οπως φαένεται" εἰς τό. σχῆμα τοῦτο, ἡἕ- 
µάστη «ὁ δηγόςς πογχι  απιλέρται ὑπό φίλτρου ζώνησ,ξ-. : 
νυσχύεται- ναί ἄνορθοῦτοι. ὑπό τῶν Ώμ, Ὀφ.. Ἡ τάσις εἷς 
τήν βάσιν τοῦ ἩἙ, ἔδοῦται. πρός. τήν διαφοοάν τῆς άνορθω- 
μένης τάσεως τῆς δδηγοῦ καί τῆς οταθερᾶς τάσεως -ὖος Β- . 


ποµένως, τό ρεῦμά συλλέμτου τοῦ Ἐᾳ, τό ὅποϊῖον πύπλοφο -- - 
μες διά, τοῦ νήματος ερμάνσεως τοῦ θερμέστορ, ἐξαρτᾶται 
πό τᾶς µεταβολάς στάθμης τῆς ὁδηγοῦς "ἩΒ. ἐνύσλύοις τοῦ 
Ἐι ἑξαρτᾶται ἀπό. τάς τεμᾶς τῶν ἔν παραλλήλρ ἀντνστάσεων: 
ἅτν ἆ (τοῦ πυπνώτοῦ πε τοῦ ἐξισωτοῦ) οί τοῦ θερµές- 
στορ 62. “Β τούτων. ᾖ- Ζ ἐξαρτᾶται, ἓκ τῆς σὐχνότητος, ὃ- . 
νὈ ἡ Θ, ξξαρτᾶται ἐν νῆς στάθμης τῆς ὁδηγοῦ 8. Κατόπιν 
αὐτῶν συμπεραίνεται ὅτιέ - Ὁ το 3 με: 


α) "Ἡ ἑνίσχυσις τοῦ πι ἀΐνοι διάφορος εἰς τάς δια- 
φόρους συχνότητας : 


Ὅτ.β), "Ἡ Ενίσχυσις τοῦ. Ἡι ξξαρτᾶται ἓν τῃς στάθῥης. 
τῆς οδηγοῦ ος η ) ἱ ο 


γοῦ, δι ἔρχεταν διά τοῦ νήματος; Ῥερμάνσεως τοῦ θερµέ- 
στορ 1» τό- ὁποῖον µετᾶ τῆς Βι σχηματζξει διαιρέτὴν 'τά- 
σεως εἰ στήν εἴσο δον. τοῦ ἔνι σχυτοῦ λήψεωςς, Λε. 


ο] ρέμα σὐλλέητου τοῦ Ἡς, εῑς «τόν ο αρ ικαι 


Ι:. ΠΑΡΙΓΩΓΗ ΦΗΡΟΥΣΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ, 
1 1 Ῥασυγῇ ἠεννήτριά, ο τη ον 


Ἂρς ἀψοπτήχθη εἰς τό Κεφ. -6,Ἡ λειτουργία τῆς ὄνα- 
µορφῶσεως - Ἠποδιαμορφώαεως ἐπιτυγχόνεται: µέσω τῶν «φῶν. 


ρουσῶν ονχνοτήτων. 


ο -”υ---α μυ”... κος - 
1 


.- 


εΙΣ Ἑάσκσης. ΑΕ ολλ 


Σύρησι αὐπομάτου ρυβμέθσιω- άδάμης ἃ διά Δρ σπα 


-. 


2. 


Άασιπόν πύόπλωα εἰς τήν παραγωγήν τῶν ταλαντώσεων 
ὑποτελεἳ ὁ συνδυασμός αὐτεπαγωγῆς Ἡ- ναί πυπνωτοῦ ο εὖ- 
τε ἐν δευρᾶ ἴσχ. 15) εἴτε ἓν παράλλήλῳ (σχ.Τς) «Ὥστω ὃ- 

| σος παν εὓς τό δρισ,α)β τοῦ ἓν παραλ- 
| λήλῳ πυπλιώμάτος (σχ.Τ6), ἐφαρμό- 
ἕεται πηγή συνεχοῦς πάσεως, ὅτε 
ὁ πυπνωτής ϐ 9ά φορτνσθςῃ εἰς 
τήν τάσυν τῆς πηγῆς ταύτῃ σε ετά 
τήν φόρτισνν τοῦ πυννωτοῦ, ἅπο- 
συνδέεται ἃ πηγή παΐ βραχυπυνλό- 
ύονταν τά ἄ/β, ὁπότο ὁ πυπνὼτής 
βά ἐμφορτνσθῆ βαῦμι σξως µέσῳφ τῆς 
αὐτεπαγωγῆς ὃ (Ἡ Β παριστᾶ τήν 
. : Ἠμυπήν ἄντύστασιν Ἵῆς αὖτ επαγω- 
ο Ἐ οωαμαν γῆς). "Ἡ πυκλοφορία, µέσῳ τῆς 
| | αὐτεπαγωγῆς» "τοῦ μεταβολλομένόν 
| ῥεύμοτος ἑήφορτέσεώς τοῦ πυννω- 
Σχ. Τ5 πὔπλωμα Ὁ-ὂ τοῦ, προπολεν τήν δημισυργίέαν 
ἓν σειρᾷ εἰς τά ἄπρα τούτης μιδς ἠλεντρε- 
. γερτινῆς δυνάμεως (ΠΔ) ἐξ” αὖ- 
τεπάγωγῆς, ἃ ὁποία προπαλεῖ τήν πυκλοφορίαν ῥεύματος 
μέσῳ τοῦ πυννωτοῦ» Τό ρεῦμα τοῦτο φορτύζει ἐπ νέου τόν 


Σχ. Ἱ6. Κύνλωνα Ἡ-ο ἓν παραλλήλω.. 


πυπνωτήν, ὁ ὁποῖος ἐπφορτίζεται ἓν νέου µέσῳ τῆς αὖτε- 
παγωγῆς ἵπέο «Ἡ : δόν ἐν μαγνητινῆ ουζεδεεν.πρός τήν: Ἡμ' 
τοποθετηθῇ ἑτέρα αὑτεπογωγή. ὃλὴ οᾳ ὀφαπτύχδῇ εἰς τά ᾗ- 
κρα της ΥΞ5 µία ἡμιτονιμῆς μορφῇ ο ἨΒΑ ἔέ ἐπαγωγῇ ο». 
φευλομένη εἷς τό µεταβαλλόμενον δεῦμα, τό ὑποῖον πυνλό- 
5 


9 
φορεῖ αμέσῳ, τῆς μο ω, Π ουχνότή ς, τῇ τάσεως Ἡ ὃ ἐξεαρτότ αν 
Ἔι τῶν Τι καΐ 0 μας δίδεται ὕπό τῇ σχέσεωςι - 


ο Ε ας 


η 


Ί Ξ 


ως Ἀτεκ ος παζ. ἂν περύοδό αὐ τη ε ὑπό -τῆςς.σχξέσεως!; ἆξ-ῃ 


ον 


ο δπῄτο | 


τν ΤΗ μεγίστη ὅμως» τι µή τῆς τάσεως «Ἡ,,5 μειοῦταν συνεχῶς 


Σλόγῳφ ἐπὼλει ὧν [πυρέως θερµιπαίζ ὀπόλειαν εἰς τες ανω 
᾿Ἄντι στάσεις τῶν ἠηνέων) « Εΐνον προφᾶΏνξε ὅτι ἐάν εἰς τό 
Ἠάλος  Ἠιάστηςς πορνάδον 3, τροποδοτεῖταν ἔει γέου τό πόνλω- 
μα 19Ό, δι "ἠλεπτρίῆς ἐνεργεύᾶςν ἡ ὁποία Φά. ἀντισταθμέζῃ 
 πᾶς ἐπωεζας, τότε Ἡ μεγ έστῃ ενμή με κα παραμένῃ 


ἐπ 


Ἱ ασεαδερά, Τόν ἐργασίαν ταύτην ὄναλαμέανε ἓν τῇ πράξει νά 
. Ιὀπιπελέσῃ ἐνινσχνυτοή βοθµές (σχε ἩἹ 


«Ἑϊΐς τόν ἐνισχυτὴν 
“ποῦ.οχ. ,ΤἹ Έχει ἐφαρμοσθῆ, μέσῳ πιοτολλήλου δυητυώµατος, 


8 


επι ἀνάδράσις «(βλέπε Άεφε 10.29 1.) δηλαδή ἔγ ποσο” 


στόν νι παῦ σήματος ἐέεόδου ἐπισερᾶφεν εἰς τήν Ε;σοδον 
«τοῦ. ἐνισχνυτοῦύ” πιατᾶ τρόπον ὥστε 11Αἱ «« πα συνεπῶς 


ΑΙ ΝΙΑΕ Ἐ θες ινα ἀνασύζευξις ἐξααφαλέζει «τήν ἀντιστά-- 


ς πανονυνών. ῥύθμόν πας τήν συντή- 


εἜρησνν τῶρ. ταλαντώσεων ὑπό σταθεράν. µεγέστην- άν νο 


ον, τα Συντή βῆσις πωῤαγτάσεων µέσω δι πτνώματος 
θετν πῆ ο να δράσεως 


το Βασνμή ἁπαέτησις εἰς ἕν φεβέσυχνον σύστημα εἶναι αἱ 

φέρουσαι, .νά Έχουν ἄπρύβει αν ψαζ. σταθερότητα εἰ.ς, τὴν συ-- 
᾿ανότητα κὰέ τό πλάτος ἂμά νά ἐπιτευχθή µεγάλη σταθερότης 

συπνότητος,: χρηΏσιµόπο ιοῤνταν΄ ταλοντωταί, “οἱ ὁπονοι” εἰς 


λἡ 

πι -. ο ... α ο κο, ο τν ἀλον σᾱ Μ -- 
τό πόπλωμα ἀνασυζεύξεως Έχουν πρύσταλλον [συνήθως χαλα- 
τον). «0 πρύσταλλος ἄντνστοι χεῖ ἡλεπτριυνῶς πρός Χίαν 
δις ποιότητος (0) πόπλωμα αυτεπογωγῆς μπαζ πυπνωτοῦ 
ν σειρᾶᾷ μαζ ἡ λειτουργίζϐ’ του-βασέξεται ἐπί τοῦ πιεζος 


ηλεπτριλοῦ φαινομένου. Ἑΐς Ἑμᾶστον πρύστολλον διαπρένον.- 


ταν δύο πάθοτοι ὄξονες! 
"εδ,μµηχοννκός οί ὁ ἤλεν- 
τριπός {σχ. Τ8). ᾿Βάν 
ὁ :πρὀσταλλος πιεσθῃ µη- 

 φανννῶς πατά τήν δε ύ- 

:.. Άννσιν τοῦ µήχανιποῦ ᾱν 
᾿ Ἓονος, ἀμφανίζεταν ᾖλεν- 
τριή τόσες εἷς τά ὅπρα 
τοῦ ἠλεμτριμοῦ «ἄξονος, 

ὀνόᾶλογος. τῆς πίιέόεωςα᾽ 

τ Αντοθέτως, ἑάν εἰς - τά 

«προ τοῦ ἠλεντριποῦ ὅ- 
Ἔονος ἑφαρμοσθη τάσις, 
από μῆπος τοῦ πρυστάλλου 
δη. «αν ο τς να, μεπαβάλλεταν Ὃ ον 
ος ρε :βήχᾶνικόν ἄξονα ἄναλό -- 
Σχ. 18 9 Τομή πρυστόλλου ο αγῶςδο Ἐᾶν ν τόσι ς εἶναι 
Ἰναλλασσομένη, ὁ πρύστολ- 
λος 9δά ταλοντοῦται μηχανινῶς πατό τήν διεύθυνσιν τοῦ 
μη χανυμοῦ ἔξονος µέ πλάτος ἑξαρτώμενον ἐν τῆς συχνότῃητ 
τος. ποῦτο παθίσταταῖ µέγιστον -δι-ᾶ- συγνότητα (ἐδιοσυ-- 
χνότης) ἐξαρτωμένην ἔπό τό Όλι μόν, τάς διαστάσεις, τήν 
µορφήν. παί τό «εἷδος τῆς τομής, τοῦ πρυστόλλουν 


'Ἠπει δή ἡ {διουυχνότης τοῦ Ἠρυστάλλου ἐξζαρτᾶται  ᾱ-. 
πό τᾶς διαστᾶσεις καί αὗταί πό τήν θερµοπρασύαν τοῦ 
περιβάλλοντος, διά τοῦτο ὁ κρύστολλος τοποθετεῖται ἐν- 
τός πλιβάνου, τοῦ ὁποίου ἡ Φδρμοπηρασέα: διατηρεῖται στᾶ- 
δερά µέσῳ εἶδιπκοῦ πυπλώµατος (σχ. Τ9). Ὀὔτως, ἐπυτυγχά- 
νεται μεγάλη σταθερότης συχνότητος (πογ. εἷς διάστηµα 
7 μηνῶν ἡ συχνότης µεταβέλλεται μόνον πατά 

ρὰ σης Ἁνεηὴ Ξ αν .. .. . ας 
Τεσσσ-σσσ 51ο 
ἠποί κατά Ὁνοοοί λε | | 
τι ἳ "Όπως φαζνεταὶ εἷς πό ΄σχ..Τ9, ἑντός τοῦ: Μλιβάνοὺ:ξ 
ποποφετοῦνται 'ὃ ᾿Πρόσταλλος, ἡ ἄντίόίασις θερµάνσεως Ἑν 


χνικκ . 
λαοί ὃ νόραργυρικῴς 
διοµόπτης ο. 

ναπόπτης ΥΔ εν 
ο «Εν φήν ὀγωγιμότη- 
ὁ τα τοῦ 'ερινε σας 


Α 4 
«4 
ο. 


α.. πας, ὅταν 
. θες ρμομρασύα τοῦ 


ἰβάνου εἶναι µι- 
Ἄροτέρα ας πανονι- 
ῆς οι ο τι µή 
ο μαι η δ.σ. 
ναι ἆνοιμτός μέ 
«τὸ ερανζέστορ ἳ εἷ- 
ναι ἀγάγυμον. ᾖἹἸό 
ρεῦμα συλλέητου δί- 
εγεξρευ τόν ρωστή- 
ας Δ, τοῦ ὁποίου ἡ 
ὁ τὰ α ἄπομαδν στᾶ 


τὸ Ἠύηλωμα τῆς ὄν-- 
τι στάσεως θερµάνσε- 
ως 8” 


Σχο. Τ9ι Ἑύηλωμα παμε. τῆς 
Βερμομρασίας τοῦ. ο ρου 


ποτά 


/ Όταν ἡ ο σετ ὦ τοῦ ο πραου φθάση τήν πανονιπήν 

ἦν, τότε ηλείει ὃ Ὑδ παύ. τό τρανζέστορ. Ὁδηγεῖται εἰς 

ποπήν, διότι ὁ Ἑηπομπός ναί ἡ βάσις ἀποπτοῦν τό αὐτό, 

περίπου, δυναµι όν. οὕτως, ἀπο διογεέρεταν ὃ Α παύ. µέσῳφ 

τῆς α διακόπτεται τό πύπλωμο τῆς Ὦ8ι τό ὁποῖον 98ά ἄπογα-- 
ασταθῇ ὅταν .. Φερμοηρασύα πατέλθεν πδτω τῆς Πανονιμῆς 
οὉ ος - ἂν μα ) - : 


Οἱ πρυσταλλιμοί ταλαντωταί πατεσµευάξοντο πολαιότε- 
ῥον διά λυχννῶν (σχκ. 80). ἑλλά ο προτνμῶντοι τά 
πυπλΑμότα διά- τρανζίστορ (σχ. 81), Ὦίς τά πυπλώμαοτο” αἷλ. 
τά δ μεταβλητός πυπνωτής 6 κα μιπράν διόρθώσιν 
τῆς ὑπό. τοῦ πρυστάλλου παρογοµένης συχνότητος», ἐν ος 
βουσα. ο σος ο νὰ ος Δ.Β ποῦ μπασκ]ματαο ο 


κα 
-- 
-- 


1199. Παραγωγή. φερουσῶν: διά πολλαπι“οιάσμοῦ.διαι ῥέό 
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κ.» 
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.. 


τμ πα ο πο ας ο τα πμ ο. .ᾱ ον 
α ὃς Ἡ ὁ ο Μα κ τ ΄ " .. σα 
αλ Σχ, 8ᾷς Ἔρυστολλ νιός ταλοντώτής: διά τρανξίστορ 


Ό 


ες 


τῆς συχνότητος τῆς βοσνῆς Υεννητρύαςο 


έως εἶναι εὐνόητον;, ἡ πατασπευή ἑνός πρυσταλλι ποῦ 


παλαντωτοῦ ἁπαιτεῖ. σηµαντινήν οἶπονομι ήν δαπάνην ναί 


θά ἦτο ἀσύμφορον, ὁμάστη φέρουσα ἑνός συστήµατος νά πᾶ- 
ρέγεται ὑπό ἰδιατέρου πρυσταλλιπκοῦ ταλαντωτοῦ., Διά τοῦ- 


ἳ 
/ ο 
ο οκ ' κ... 
τος 1 : . ο ὦ. τα . ω.. . 


πό εξα τά 8/Σ ὑπάρχει εἷς (ἡ δύο) βασιλός Μρυστάαλλνηός 
ονιπολοντωτής παζ, αἱ «φέρούσαι παρᾶγονται εἴτε διᾶ πδλλαπλα-- 
; σνασμοὺ εἴτε διά ᾿διαιρᾶσεως τῆς συχνόπηος τὀὔτουφὶ- 


Οκνα. Πέραν τῶν οἑπονομυκῶν,. ἡ χρησιµοποίησις μιᾶς ᾖασι-- 
-ῆς γεννητρίας ουνιστᾶται καζ διά τούς πότωβι λόγους: 


ο. α) 'Ἡ ἑπόστασις συχνότητος µεταξό τῶν φερουσῶν τοῦ 
αὐτοῦ ὅταδίου δι αμορφῶσεως πρέπει νά διατηρῆται σταθερά 
:. ὥστο νά µήν προπύφουν φάσματα ἀμοιβαίζως ἐπιπαλυπτόμενα, 

Ἡοεχ. εἰς Ὁήν περίπτωσιν σχηματι σμοῦ τοῦ φάσματος βασι -, 

ιο μη Ἡ ἳ .- ο -- Ἡ ε 
ο πρώτος ὃὅος διό -ἀπ᾽ εὐθείας διαμορφώσεως σὲ. «21β), ἡ 
φέρουσα "τῆς Ίης διοδεύσεως εἶναι 6ὰ ΚΕ, τῆς ὂας διοδεύ- 
σθως 68 ΚΕΠά ιο «Νο ΄Βάν ἀντύ τῶν 68 Έα ἡ φἐρούσα τῇ 
ος διοδεύσεως ἦταν π,χ 69 ΕῆΠα, τότε δά ο ρώς, τὰ 
φάσμα 6ξ - 69 ΚΕπ, τοῦ-οποέου Π. ἄπρη 68δ-- 69 ΚΗα ἐμπί- 
πτει εἷς τήν περιοχήν τῆς 2ης διοδεύσεως᾽, "Ἡ χρησιµοποί-- 
ησις μιᾶς βασι µῆς γεννητρέας ἐξασσφαλίζει πλέον σταθεράν 
ο ο σπορ ἶσταςό τῶν φὲρουσῶν, διότι παβάγον« 
τάν φέρουσαί, αἱ ὁποῖαι εἶναι πολλάπλέσια ὅ ὑποπολλ απ]νᾶ-- 
σια τῆς αὐτῆς βασικῆς γεννητρίαέ, «τν . 


1 


- 


ι ἱ 


 β). ΔΙ συστάσεις τῆς Ο0ΊΤΣ ὀρύέζουν ὅτι μεταξύ «δύο 
«πεβματι πῶν -στομῶν, ἡιεγέστη ἄπόμλισις τῆς ορχνότητος 
ἱ ας Ὀε πράος νά Ἱο ρα, τούς « 288. τοῦτο ση [μοι ὅ-- 
δεί ὅπο ἡ΄ συχνότης φερούσης τοῦ: δίομορφωτοῦ εἰς. τόν ἕνα 
"σταθῄόν πρέπει. νὰ Ἱσοῦται µέ τήν συχνόπητἁ φερούσης τοῦ 
:ἄντγστούχου ὁποδιαμορφωξοῦ -εἰς τόν ἕτερον. σταθµόν. Διά 
ψᾶ Γον όντος ἡ ἐν λόγφ ἀπαίτησις πρέπει νά συγχρονν - 
᾿οδοῦν, αλ, γεν ἠτριαι. τῶν δύο τερματιπΏνεν ο ο ον τς 


κ. νο ος δα ο ον ἃ ας κ ος " 
| Κατά τόν συγχρονισµόν, αἱ φερούσαι τοῦ ἑνός ᾽ στα- 
ὁμοῦ ρυθμίζονται οὕτως ὥστε σαν, τήν «οὐτάν. τν-- 
µήν συχνότητος πρός τάς, φερούσας τοῦ ἑτέρου σταθμοῦ, Ἑ-- 
οτω παίζ ἑᾷν μὲ ποπλένουν ὀλίγον ἐπ τῆς ὀνομοστιηῆς 
τιμῆςο Ἠἶναι προφανές ὅτι, ὁ συγχροννσµός ἐπιτυγχάνεταν - 
ταχύτερον καί ἀπριβέστερον διά ρυθµίσεως μιᾶς μόνον βα- 
σιπῆς γεννητρίας. Ὁ ὔς | 


Ἑΐς τό οχ. 82 ἐμφαίνεται παράδειγµο πολλαπλασιασμοῦ 
συχνότητος. 'Ἡ μέ µεγόλην ὀπρίβειαν παί σταθερότητα συ.- 
χνότητος τάσις ἐξόδου τοῦ βασι ποῦ πρυσταλλιποῦ ταλαντω-- 
τοῦ ἡ ΚΗα ὁδηγεῖται εἰς ἕν πηνίον μέ σι δηροπυρῆνα , Ένθα 


ο 


---- { σγυράν᾽ παρόμόρφωσιν ,΄ ειν ον 16 μαγνητι κόν 
«δίον τοῦ σι ῥηρόπὐρὔνος φθάνεν- ἀὁποτόμωὼς εἰς Ματάστασιν 
σοῦ, τό παραμοΏφωώμένον τοῦτο σὴμᾶ ὁ δηγεῖται εἰς δύο 

κλάδους Α Ἠαζ Ἑο δές τόν μπλάδον τό. σἷμα ἐνισχύεται καί 

ττ Ἑς τήν Ἐξοδον ΄ τοῦ' ἑνι σχυτοῦ ἔπιλΈγοντ υ διά φ λτρων αἷ 
περιττῆς τάξεως᾽ Ἑῤμονί καί 12 καί Επ (Διά µα μόνη 
οἨῆς. ἀνακόσεως, πατά ΣΟΤΑΤΕΑ, ἄπο δειηνόεται εδ τό σημᾶ, 


Μο Ῥαπδόςς ος ἱ ο τι 
μα. Ἰαμαυτωνής ουν ε ο. ςᾖΤοιον ἵκηα 
δρα τς. ή δε. : οι νι [ .. ἳ κος Γή ώσς ὁ 


ος ἓ : κας τα ' « 
 Ἐς 


δλς 689. αραπαγή τῶν φθρουσῶν διοδεύσεων 


ποῦ ας Α΄ περοέ; ε ο περιττῆς͵ τάξεως σε 
ο ο πῶν "4 ΚΠΣ ΄δηλια έχει ὄχή-{ο Επι Ὠκήξρο ζῆα η «πο «Τό 
ο ευς τόν ηλ δουν Β. ἐννσχύετάι, ὀνορθοῦται παΐ. δι ἆ 
λτρου ἐπιλέγεται ᾖ ὅρμονι ή: ἀρτίας' τάξεως 16: ζπαν Ὦ- 
ο «τῇ βάσει πῆς ἱδίας τεχνυνῆς εἶναι ᾿δὐνατόν νά παρ 
ον αὀρουσα 1 ὑφηλοτ έρων συχνοτήτων » Πςχ. ἡ παραχθ θ ὅσα 
ρουσα 1ο ΚΗ5, ὁδηγεῖται, εἰς ἕτερον πὐήλωμα παρᾶ. 
«μὸῥφδσεώς, εἷς τήν ἔξοδον «τοῦ ὁποίου΄ νο δις 
παω, ο. ποσο ασ, (σχ ο 82) 1 


κ: ο να 190 ο. 


πι- 


ον Ἁτωρ οο σε κο δαν ἀπ. 
ο οκ Τς 


ου 


κ πρ ἡ 
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Ἆχε 82. Παραγωγή τῶν φεραυοῦν προοµάδων 
9 συχνότητος 12 ΚΗπ 


"Ομοίως, διά πολλαπλασιασμού τῆς 
ῥφώσιν τῶν βασι πῶν 


παρᾶγοντόι αἱ φέρουσα, διό τών διναιι 
πρωτοµάδων (σγε Θ4). 


Βΐς ἕν φερέσυχνον σύοτηµα εἶναι ἐνδεχόμενον νά χρη-- 
σιμοπονηδοῦν παΐζ δύο βασιγχαί γενν τρίαν, Ἡ.χ. εἰς τό 
"σύστημα 1960 χρησὶ µοποινεῖται παέ βασι πή γεννήτρια 124 
ἆ Πα διά τήν παραγωγήν: τῶν «φερουσῶν τῶν βασιπῶν δευτερο- 
µόδων (1116, 13264, {612 κης Πολ πο) ο | 


Διά τῆς ὀναπτύξεως τῇς τεχνολογίας εἰς τάς μεθόδους 
φομῆς τῶν πρυστάλλων, ἐπετεύχθη ἕν νέον εἶδος τομῆς, ἡ 
ὀποία παροῦσιάδει μεγολκὐτέραν: ὀτᾳθερότητα. δυχνότητος σὺ- 
ναρτήσει τοῦ χρόνου, Έναντι τῆς παλαιᾶς τοµῆς, Ὡς φαΐ». 
γεται εἰς-τό σχ.:85, μετά ἀπό. λειτουργέαν 0 ἡμερῶν  ἡ 
. ἀπόνλισις συχνότητος τοῦ πρυστάλλου παλαιᾶς τομῆς εἷ- 


ναι τετραπλασέα ἀπό ἐμείνην τοῦ πρυστάλλου νέας τομᾶς. 


Διά ος νέου πὔπου. τοµῆς παράγονται, Ἠηρύσταλλοι, οἳ 


ὁποῖοι ταλαντοῦνται «εἰς συχνότητὸς- ὄνω τῶν «1000 Κπσ. ' Ἡ 


100 


Μις 


β18 


δα 881 Παραγωγή φερονσῶν βασικῶν πρωζομάδων 


ης σ ο πρό σρσο αμμμμιμ πο ππαττετηςι 
.. ο Ὁ το 8ο ἐπ φ 6ο Ἱὸ 6) δὲ 90 ἡς το το ο ο τς ὃς 
- που. ου κ. εφ σροι αοσρρίας ο ο 


χα 8δΡ.- Σύγχρισις σταθερότητος: συχνότητος- 
᾿ δύο πρυστάλλων' διαφορἑτικῶν πομῶν 


ο ορ. 


Ἱ 
ι 


Χρησιμοβο (ησές τ τῶν ἓν λόγφ᾽ κρυστάλλων παβέχει ἔτι πλέον 


τὸ πλεονέγητ ημα᾽ τῆ-ς πρηόνμοπο νήδεως μιᾶς µόνον᾽ βασιμῆς 
Ἠγεννητρέας,, Ἄχετιμόν παβά ἴδειγμα, (δεηνδεται θές Ἕ σχ. 
"δ6, Ένθα διά ιών ρέσθων. τῆς” συχνότητος τῇ ς βασιμῆς του. 
μλανεύτρέας: προμύπτάυν αἱ. συχνότητες 4 πα ᾿440 ΚΕ} σἡ 
|.σνχνότης τῶν Ἀ4ο ΚἩπ Χρησιμοήοι ἑνήσι ὃνἄ' τήν' παῤογωγήν 
ον τῶν θασι πῶν ο. ον σος ας 


ὡς ὄνω κνιμή συχνότη ς᾿ ον οφ. ρα ας τῶν νι. 
μας μι. Κπα, "Έν' ουνεχεία, ἄῑ ὃν αμοῤφ 4121 24- - μαέ 
440: Κο ὁ δηγοὔνται, εἰς ἕ ἕτερα ἠνκλάματα Ένθα, ὃλά λα, 
ο ο παράγονται, αἱ ηῤμήσες Φέρφυδαν.. δα Ἡ λα 


. δ6 παραγωγή - ᾿φερουσῶν ἐν μιᾶς 


βασιπῆς Ἱβλαντώτρθας, 


ος Πθχλαπλασίασμός ὁ συχνοτήτων διά χρήσεώς πεπορεσμδ-. 


γνῷν πηνίων., | 
-ἑ--μα. 
Πολλοί πατασπευαστας ὃ/Σ κρησιμοποιοῦν, εἰς τάς 


διστάξεις. ο ο σσιον ο ανοσθεα “Ακορεσμένα πηνία 
Τι (σχ. θα). -ὴ 
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9 


ου. 


"Όπως φαένεται εἰς τῆν παμπύχην-µαγνητίσεως τοῦ ην 


{σχι 61β), ἡ. µάχνητι τά ἐπαγώγή Ὁ λαμβάνει, μᾶλλον. ἄπο- 
.. τόµως, μίαν μεγύστην, σταθεράν τιμήν. Εἶναι γνωστόν, ὅ- 
ως, ὅτι ὅταν ἡ µαγνήτι ή ἐπαγωγή διατηρεῖται οταθερά, 
ἡ αὐτεπαγωγική ἀντίέδρασις μηδενέζετάεο πίς τᾶς. παμπύ- 
λας τοῦ σχ. ΕΤ. δειηνύεται Ἡ συμπεριφορά τοῦ 1. ὅταν εἰς. 


τήν εἶσοδον τοῦ πυπλώματος Ὁδηγηθῇ τάσις γ, συ νότητος 
δα Κατά τὸ «χρονιπόν. διάστηµα Ἡ ρ- ἒι ἡ ος ἐπαγω- 
"γή 8 αυξάνει παζ Ἑπομένωέ ἡ αὐτεπογωγνπή- ἀντίδρασέε 
τοῦ Ἡ λαμβάνει σημαντενήν. τυµήγ. . ποῦτο: οηµαύένει ὅτι τό 
διά τοῦ Ἰωκλόματος ρεῦμα ᾱ. δά εἶναι. ἡμιτονιλόν μι προῦ 
πλάτουςο, Μεταξύ. Ὄμζου Ί Β. ὀνατηρεῖται σταθερά ἄρα.... ἡ 
ἀντέδραδις τοῦ Ἡ µη δεν(ζεται ναί ἑπομένως τό Τ 9ά μο- 
ταβάλλεται "Ἠμιτοδι πῶς, ὀλλά µέ πολύ μεγαλύτερον πλάτος 
τοῦ προηγουμένου. Μεταξύ ὃρ- ον ἡ Β μενοῦται χαζ ἔπο- 
µένως ἡ αὑτεπαγωγι ή ἀντέδρασις αὐξάνεταιξι νέου, Ανόάλο.-. 
Υα φαινόμενα λαμβάνουν, χώραν µαί κατὰ τήν ἑτέραν ἡμιπε- 
νοδον τῆς Ἡ. "Ἡ Ἠυματομορφή τοῦ ρεύµατος 1 (σχ., 8ἵ Υ) 
πο δει ηνύεται ὅτι περιέχει ἁρμονιμάς περιττῆς τᾶξεως 
(οπ1}1. ώς ον | 


.. ο ο ον 
1 | 


1 
ν - ο.” 
Ἡ Ι ἱ ἱ 
Π ἳ ! 
ο... : ἱ 
3 . { 
[νά τρ, 
τον αν, 

Ἡ .ὰ τι 1 


: .ἡ 


ο 


κ ο Κύπλωμα. παραγωγΏς ἁρμον μκῶν διά χρῃσ ον. 
µοποιῄσεως πεκὀρέαμένου πηνίου ον 


{ 


{02 


"ρταν ἡ Έξοδος ἐν τοῦ πηνίου ν ὀπγηῆ εἷς πιόηλωμα 
διπλῆς Ἐνορβδώσεως (δέοδοι τ), τότε τὸ προπύπτον ρεῦμα 

τ ἆνορθ. (οχ. 6ΤΥ) ἅπο δει κνύσσαν, ὅτε νο σσι ρμονυκᾶς 
ρείος τάξεως ωρα τν αν ο πτοι 


ο 


11.8. Δναίρεσις ουχνοτήτών - δἱᾶ νρήσεως δι σταθῶν πολ υδο- 
ψητῶν., σας σος 
Γενι πῶς, πο μίας μεγδλῆ πο κινια, οσο ρσα διαν»» 
θέσεως, ἐξ ὧν θέ ἔνοπτνχκθῆ ποπ ωτ έρω: {ό: πθήλωμα το ὃν-- 
σταθοῦς πολυδονητοῦ, ἂφ "Ενός μέν διότι χ ησνμοπου εἴ τᾶν 
ὑρέως εἰς τὰς διοτᾶξεις διαιρέσεως πας ἂφ' Ἑτέρου διότι. 
ὁ πολυδονητήσπαρονσι ἄζει ο ον ἐνδιαφέρον. 


"ο δι σταθής πολνδονητής εἷναι αλ πχρι σας τ8- 
τράγωνι πῶν ο να τό 4 ὁποῖον πανερι ἔευτθρι μήν δι έγερ-- 
αι ν (σχ. 86. ν σι 


Όταν τό ἕν τρανξύ-- 
ρτορ τοῦ. πολυδονητοῦ εἷ- 
ναι ἀγώόγιμον, τό ἕτερον 
εὑρέσιετοι εἰς ος 

ρε .ὰ ὅτι νὰ 


τοξί σκι... 89ος 
ναι, ειἆγμίον τό ἂν 
το σηµαίνει ὅτι ὁ συλ- 
ο λέπτης τοῦ Ἱς θά Έχη τά 
Ἔ δυναμμπόν τῆ : γῆς ζα 
600). Ἰ” Αλλά, ὁ συλλό στρ ἆ 
ο τοῦ Σι συνδέεται» κ 
τῆς Βλ ν' µετά, τῆς βάσ 
ὡέ τοῦ ο παΐ, οὕτω ο, 
διανηρεῖ ται, εἰς ἀπομο -- 
| ν; διδτι ἡ βάσις του 
λαμβόνει, δυναμεκόν. αι | 


"Ἐφ ὅσον πό πο εἷ[- 

ναι νο πήν΄ ἄπομοπήν,Ἡ 

ΜΗΝ συλλόκτρυ σσ, ο ς ο0ς). ἰσοῦταί µέ τήν Ἔᾶσιν τῆς 
ών μη 


γῆς. Τό αὐτό. Ἰδνναμιπόν. ἔχει πα ἡ βόσις τοῦ 3: μα, η. 


- αὕτη συνδέεται μετά του συλλέμτοῦ τοῦ α μέσω: ία 
Οὕτῳ, τό τρανίέστορ ἂν διατηρεῖ τοι’ ἐγόγίβον Ὁ διότι 
ος τόν βόσιν του ἐφαρμόζέται τό ἀρνητιμόν δυναμικόν τῆς 


Ὁ 


1ο 


ας, 89. Κυματομορφαί λεμτουργζας, 
Ὅτ δεσταθοῦς πολυδονητοῦ. αν 


πηγῆς, ᾿Ἐμ τῶν ἀνωτέρῳ συμπεραίνεται ὅτι μέταςύ ο ὃς, 
ἱ ον σῆμα Ο/ (δυναμι όν 
25) οσῆμα Ἱ, 
δυναμι πόν), Β διευθέτησις τοῦ πυμλάματος εἰοσ 
ο ης ὥστο "μόνον ανά τήν ἐναλλαγήν τῶν 
(σχ..89α) ἀπό 1, εἰς 0 νά. νατρέπεται 


ταύτην Ἴμιου γεῖται θετιµός παλμός, ὃ δποῦ 
. ἂγωγέμου᾽ πάσίοτε τρανξίστορ, Πράγματι ὅτα 


ωοῦτᾶν ) 


| εὐσόδου ἀπό ϱ ο 


υΜῇ στιγµή {,) θά; ἄνατράπῆ 
τν ππριβῶς ὅπως ἀνετράπη τ 
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δυναμιπόν τοῦ ο µῶτος εἰσόδου πού Ἑπομένως ὁ πυπνωτής 
ϐῃ φορτ(ζετάι ὃ ς'τό δύναμεκόν τοῦτο ς “Άντι θἔτως σσ 
πάραι ἔνὲι ὀφδρτιοτοἑ διότι εἰς ἄμφοτέρους- τούς ον 
Ἐταταν ὄρνητι πόν ὄνναμιπόν [είς τόν ὄριστερόν ὁ.. 
ἱσάδου πος εἰς τόν δεξιόν ἡ τάσες συλ- 


πι ονΚατῇ τήν ἐναλλαγή ν τῶν. παλμῶν εἰσόδου ἀπό η είς 0 
Ὑχρονιπή’ στιγµή τι δημιουργεῖται διᾶ πῆς ἐπφορτίσεως 


οὗ Οι εἰς θετνηός παλμός, ὅστι 6) ὑμέσῳ τῆς ια, ὁ δηγετ.. 
συ εἷς τήν βᾶσιν τοῦ τη. Τό Ἡ, ὁδηγεῖται ἀμέσως εἰς τήν 
ποποπήν διότι εἰς τῄν βόσιν του ἑ πάρμόξεται ὁ θετιπός 


ν δυναµιπόν τῆς πηγῆς, τό ὁποῖον, μάσω τῆς Β, ὁδηγεῖ.. 
ται εἰς τήν Ἀόοιν τοῦ Τε παζ τό ποθιστᾶ ἀγάγιμον, Ἱό πλό. 
τος-τοῦ πολ μοῦ ὅστις Έθεσε εἷς τήν ἁποποπήν τό τν μεις 

ρό ὥς δμότι ἀπολουθεῖ τόν νόμον ἐπφορτύσεως τοῦ 
6. τό η. µως παραμένει εἰς ἆποποπι ν΄ δἰότι εἷς τήν βά- 
σὶν του ἔφ ε 
δεδομένου ὅτι τό 1ρ Ματέστη ἁγόγι]ον. 


.. Μεταξύ ὁ ὃς φορτίζεται ὁ Ὃ δε  ἄντι θότου: δυναµν-. 
ηοῦ ἀπό ὅτι μετοξ ύ ὁ η διότι εἰς τόν Ἔριστερόν ὁπλι-. 
σµόν του ὑφέσταται σημ Ὁ πας εἰςνόν δερνον ὁπἩ σμόν 
ἔρυ σῆμα Ίν Κατᾷ τό αὖτά χθονιπόν διάστηµα ὁ ϱ, παρθιζδ» 
γε ἀφόρτιστος, διότι ἐπ ἁμφοτέρων τῶν ὁπλισμῶν τον Όφ. 
“ταν σήμα ο, - | . 


Κατά τήν χρονι]αήν στιγμήν ὃρ (ἐναλλαγή τῶν παλμῶν 
σε ες Ἡ) δημεουργοῦνται δύο ἁρνητινού παλμοί 
ἀφ᾽ ἑνός μέν λόγῳ φορτίσεως τοῦ Όρο Ναί ἀφ' ἑτέρου ν ορ. 


φορτίσεως τοῦ Οι Οἵ παλμοί οὗτοι δέν ἀνατρόπουν τ ν μα. 
Ἔδοτασιν τοῦ πολ υδονητοῦ, διότι ᾗ, ὃν ἐλευσές των πρός τά 
τραγζέστορ 8, -παί Ἐρ. ἔμπο δύζεται υπό τῶν διόδων Ὢ καέ 
Ὃς Ἱνπιστούχως,". ος ον όμ 
Μεταξύ ἄν. ἒ, ὁ Ὁ1 παραμένει ἑφόρτιστος διόσι ἐπ 'ᾱμ.. 
ποτέρων τῶν οπλισμῶν Ίου Ὀφέσταται. δυναµι μᾶν Ἰ ἑνω ὁ 
ὧν παλμῶν πό 1. εἰς ὁ (χρογι- 
Ματάστασι ς λειτουργίας το 
Ὁ χρονιπήν στιγμήν ην Ὦ κα-. 


(σα δορτέζεται ὅπως εἶ γεν φορτισθῇ ὁ ϱ. μεταξύ ρε, ,οὔ-. 
"τῶφ πατά τήν νέαν λλαγήν ἐπ 


στᾶσις τοῦ γ. 


/ "Ὅπως φαίνεται: εέα τά σχ. 8948, ἡ περίοδος τῶν 


- 


1δέ ἳ 


δν -- τε ..- 


πολμῶν : ἐς ὅδου. ης} ναι ο όσες, τῆς, περιόδου: » τῶν ο: 
πολμῶν: ρε σὅδου ο ο δπομένωςν. ὁ Ἀνοταρής ενα 
τής ῥχτελεῖ ο οξ δὲν δνά 09. ο 

Ἂν. αυο δερσὖν, δός ο ορ ἐν ; σει ρᾷ-- ο νάτενς ἅι 
θά ἐπτελ έση δισέρεσιν διά ὁ σχ. 00α), Ομοίως, ἄν συν- 

δεθοῦν 3. πολυδονηταύ δά προπύψη ὀνσίρέσις διά 8: οκ 
παΐ γε ο ο, ον σος ν ο ος .. προηὶ φῃ:. δι--: 
θεσιιοίά διά ο τον 


ζ Ἴ .- : ε 
ή Ἱ κ « ϐ : 
ᾱ ρᾶ, 


τ 3) Δαῄρος δά ς 


ήσεως πολυοο νητων-. 
ο δει 


.. 


ο. 


ντα. νά. ἐπιπευχθοῦν- δα ρέοεις ας δν ά τῶν ποιον | 
πων ἀπεραζων ἀρνθμῶν («νε διά 35: 6 ο. 9 πλπν)ο πχβη ον». : 
ας τοι πυμλώμοτα ἐπὶ στροφῆς πολμῶν ἐπ τῇ. ἔόδου . 

ς τήν εἴσοδον, Ἠΐς τό σ σχΧε 93ΟΥ δειηνύεται παράδειγµα 
μόνος ὃν ά 6. πο. εἰς τό σγο 20 ὃ παράδειγµα διαιρδ- 
σεως διό 5, Κατωτέρῳ ἐπεξηγεῖται | ἢ λειτουργέᾶ τοῦ Ἠν.-- 
πλώματρς τοῦ σχ.. 90Υ.: "Ὅπως, φαίνεται ε{ς τό σκι Ὢλ, µε- 
τά τόν δεύτερον παλμόν. «τοὐυπολυδονητοῦ Ἱ σττς ανά ἆ... 

πολουθη ήση͵ ὄρνητιπός παλμόςς Ποῦτο ως σνν συμβαίνει: 
διότι ἐν. τῷ µεταξύ εἰς, τήν εἴσοδον. (τοῦ Ἡ ῃ- ἄφιμνεῖ τοι δ' | 
θετι πός παλμός ἕν τοῦ Πο, στις δι ατη ρεῖ. τόν. ΠΒ τ. τήν. ο ἂν 
προτέραν του πατάστασιν. πό αὐτό ου οένει μα ῥἔτας ό | 
2ου. 6ου πολμοῦ” Ἠ Οι κ. Ἡ δημνουργουμένῃ µέσω. εἰδιφοῦ 


.6, 


ε 


Ἀχ. 91. Διά τήν ἐπεξήγησιν τοῦ διαιρέτου διὰ 
ον ες τς ο ο ο ο ο σπ ἳ 


͵ πι ον . ο. ας 

πυπλὤώματος πα σιδ. Β-0 ἓν σειρῦ) χρονίπή παθυστέρησι ς 
"φίναι ἅπαρα τητος! «διότι ὃ παλμός ἓν τοῦ Ἡ, πράποί νά 

ὄφιχοῆ εἰς τόν, Ἱ., ὅταν, θά εἶναι ὑγόγειμον τᾷ τραψξίστορ 
οπ{ ὥστε νό τοῦ ἀνατρέφη τήν. κατάστασιν ὀγωγιμότητος. 


[ υ. π ον Ὦ ο 


149 ΑΙΛΕΛΕΗΤΣ ΠΕΡΤΟΡΙ ΣΜΟΥ ΤΩΝ.ΘΟΡΙΒΩΝ.:.. - πα. 
δρ], Ῥενιμά. -. | ί- . | 

Μέα τηλεφωνινή συνδιάλοξις εἶναι δυνατόν γά παρε- 
νοχληδῇῃ ἐμ διαφόρων θορύβων, ὅπως εἶναι οἱ θόρυβοι, τοῦ 
περιβάλλοντος πας τοῦ µιπροφόνου ἤ Ἑτεροι θόρυβοι προεϱ-- 
χόμενοιν ἐξ ἠλεκτρινῶν σημάτων τυχαύου πλάτους οί συχνό-. 
τητος. οκως . | 


Δἱ πυριώτεραι πηγα τῶν τελευταίων τούτων θορύβων 
εἶναι ε Δυχνίαι, τροφοδοτιλαΐ διατάξεις, ὁϊαφωνίαι, δγακό-- 
πτοι, ὑπερφόρτισις τῶν ἐνισχυτῶν, δερµιγχός θόρυβος, ἔπι.. 
δράσεις ἐπ ρευμάτων ὑφηλῆς τάσεως Ἠελ.αἩ ο 


Είς τᾶς τηλεπ! Νοι νωνύας ἐνδιαφέρει πυρίως ὁ λόγος 
μεταξύ αοῦ-σήματος παζ τοῦ θόρύβου, διότι Έχει ἅπο δει 
κα ὅτι ἡ παταληπτότης αὖξ ἄνειαι διά τῆς αὐξήσεως τοῦ ἆνω- 

ᾠ λόγου. Πρόγματι πατᾶ τάς διακοπές τῆς συνδι αλ ἔξ εως 
ἤ ὅταν τό ὠφέλιμον σῆμα εἶναι ἀθθενές, τό. οὓς τοῦ ἔπρο- 
ατοῦ α θεῖτο Μαέ ἀπό θόρυβον καμηλῆς στάθμης, "Οταν 
ομως ἡ στάθμη τοῦ σήματος αὐξηθῆ, τὸ οὓς παθύσταταν ὅλι-- 


γώτερον εὐαύσθητον Ἐναντι τοῦ Ῥορύβου παζ ὁ ἀπροατής 
δέν ἐνοχλεῖται Έστω ποζ ἐάν ὁ θόρυβος εἶναι ἰσχυρότερος 
τοῦ πρσηγουµένου, "Ἡπομένως, πραμτι πήν: σηµασέαν Έχει Ἡ 
σχέσεις τοῦ Ισήμοτοις ὡς Ἱερός τον |Όδρυβον (1/9) παζ οὗχί 


ΑΙ διατάξει ο ο, ορισμοῦ τῶν βορῦρων Ἔἵναι ἦλει.- 
τρονεπαί διωτόεενε διά τῶν. ὄπι ν δι τυγνόνετα 
τέωσις τῆς ἐν λόγρ σχέσξώς᾽ εἴτε είς τᾶ σήματα χαμηλῆς 
στόθµης ο ολ άματξ.. συστοδιαστολ ἕων) εἴτε εἰς τᾷ σήμα». 
τω ὁ ὑηλῆς. αυχνότητος (δε ντυάµατα προ εµφάσεως- ἆπο ει δν | 
ως). ' : 9 8 | 


: Ἠκάςοωσκ τε, -.- αι. ο. 
ὁ ο ως ο ο σρη . πλάνο. -- 


12.9. Κυνπλώματα Ξυστοδιαστολέων 


ΤΗ ἐφαρμογή τῶν δνοτάξεων το ὕτων βασίζεται ἐπι τῶν 
μάτωθι δεδοµένων: « αν’ - κο ὢ 
ος συσο]μις, μὲ ὀρωνθοτᾶς ἡ χσρμαριστιως µε. 
μμ. μμ ρ.., κα ο νο ο ο οκ. ᾗ : 
λῆ: ἔνδξ συστήματος μεεσδόσξως, δε πόν΄ βι δόντιον. ἄξο.. 
ν' Έχδυν Σδποθετηθῇ αἲ΄ οτάθµαι "εἶόαδου Βι εἷς τήν ἁρχήν 
. 


τό ἔναντι ὕίρον τοῦ συστήµατος μεταδόσεώς, "Βν τῆς παμ.-. 
πόλης ταύτῃς φαίνέδαι ὅτε; ἐάν ος σ Ἠ στάθμη εἰ ᾱ- 
ἔοδον͵ η α μη Ῥου ἡ ὅὁ- 
ποία ὀφείλεται εἷς τόν ον τοῦ συστήματοῦ µέταδόσο- 

Ῥᾶν ἢ στάθµη εἰσόδου είναι Ίπάη». Ἡ στάθμη ἐξόδου 


εἰ 


ος να 


Ὁ : ο σα κα. 
: ο ο ο ο 
πο. ο Ολες εμσόδου- στάθμης Εξόδου : ον 


. ο ασ 


ας τας 5: α το. 


109 


δά εἶναι ος "πας μεταξύ τῆς στάθμης: ταύτης μαέ τοῦ 
θορύβου, Αά ας Ί δν αφορά δη : 


κ 


τοι | 
-- 'Δάν ὅ ὅμως αὔξη θῆ η. στάθμη Ῥ, - κας νοκ -- τό. 
Τρ Ἡ- στάθμη ἐξόδου δά γένῇ ση καΐ. ἃ Ἡ ἄνωτ πέρω -δι αφορά θά 
ένα Ἀδο μία δρυ Ῥδνου προφανές ὅτι Δρ δ΄ Ἀδω. 


ᾖ- 


ος 0 θόρυβος καθέστῶταν περι σοότερον ώς 
"πάτά «πό: διάστηµα τῶν διακοπῶν τῆς ολο τρως ὁπότε 
κας παντετἕαι Εδιαντέρα μαέωσι ας: τούτους.»' 


ς -- αἱ , 
τε κε μι πε 


Ἠπί τῇ μὲ ... τῶν. ἐν. λόγφ: δεδομένών, αἱ προῦποθό. 6 
αξτινες πρᾶπε 4 πηροῦνται ὑπό τοῦ -συ τοδιαστολέως, ε ὰά 
ναι βασι κῶς αἱ κδτωώδει 


| ο μα ἂ) είς ην. ὁδόν ἑκπομπῆ ἑ σοι νά ὑποβιβάνωα τό 
ἔσχυρά Ναί νά ἔνισχόώνται, τά ἀσθενῆ. ως ὁμιλύας, 


β) ές τήν δδόν λήφεως, πρέπει νά Ὁ οβιβάξοται ὁ θ6-. 
ια. πατά πάν. διάρπειαν τῶν.-διαµοπῶν . τῆς συνβιαλἔξεως, 


«δέν. πρέπει νά 


| μ Ί . ᾗὉ . Εκπομπή . : : . λπφις 
πα πο οκ υ δσημα µεπιδόσεως 


α- η. πό όστημα τοῦ. 
κ ράνη. ἁ οκ 


ο -- 
- 


} 


ΣΚ. 92. Καμπύλαι λειτουργβας συσγηµατος συστοδιαστολέως 
! ει 


419 


εδίς τό σχ. 92 δειπνύθνται αἱ χαραήτῃριστιπαζ. καμ.. 


Ἄπύλαι λειτουργίας ἑνάς συστήµατος συστοδίαστολέως, Είς 
λνιο δν ἐκπομπῆς τοποθετεῖται ὁ σὐστολεῦς (Ο00ΡΕΠΕΘΒΟΡ) ,. 
ὅστις ἐνισχύει τά ἀσθενῇ πας ὑποβιβάζει τα ἔσχυρά ῥεύ- 


Ὅματα εἰσόδοὺ (ϱ 1) μᾶ λόγον σὐστολᾶς “οἵ1. Π.χ. σῆμα Έχον 


τοποδετέετται -ὁ διστολδᾶύε (ΒΣΡΑΝΤΟΝ), ὅστις “Ἔρτάχοται 


᾽μόρφώσιςς, τῄν ὀποίαν εἴσήγάγεν εἰς τήν Ελπομπήν ὁ συ. 
᾿οξόλεύςϊ Ἡ.χ, Ἡό ὄνωτέρω-ρῆια θά φδά εἰς τήν ἐσὸδον 
τοῦ δι αστολέως' μέ στόθµην '-«1γ, 4 ἀπ, Ένθα 9ά ὑποδιπλα.. 
σιασθῃ. Συνεπῶς, εἰς τήν ἔξοδον τοῦ διαστολέως θά Ἐχ 
Ἱ"δεπήν αὐτήν στάνµην΄ ὡς πα είς τήν ρχήν τοῦ συὀτήµατος 


"“μεταδόσεῶώς δηλαδή Ῥοβι-- 24/8: ἅλις 


Κατά τάς διαποπἆς τῆς συνδιαλέξεως, ὃ θόρυβος τῆς 
τε ραμμῆς ὕπο διπλδσιάζεται: εἰς τόν διαστολέα, Πνχ, ἑάν 
εἰς τήν γραμµήν εἶχεν τιμήν 326,ἳ ὁΒι, εἷς τήν Ἐξοδον 
ο τοῦ διαστολέως 9ά γένη --59,Ί ο ο. | 


ον ῃ ὄρται ντο ῆσις τῶν πνμλἁμάτων τῶν ουσέοδεάςτολ ε. 
ὧν βασζξεται ἐπί τῆς Υνωστῆς ἰδιότητος τῶν διόδων νά μθι 
"Ὄνουν τήν ἀντζστασ(ν των, ὅταν αὐξόνεται ἡ ὀρθή: τάσις 
πολώσεώς των (σ». 9/) : ι ο -, ωα Ὁ ε.α 


η τίς τό σχ. 095 δει. 
« ορθωνκο.. «Ἠνδεταβ! πό-βασι κόν δι ᾱ-- 
ο ον ο Ὕρομμα μνᾶς 'διατάξ εως 
| συστοδιαστολξέως διά τήν 
πο ππ ση με μον πώτεύθυνσιν µεταδά.. 
σεως μνΏς, ηλεφωνι γῆς 
ὁιοδεύσεως {είς τήν ἕλ.. 
λην πατεύφθυνοι ν τοποῦς.. 
το... ἐπ τπεῖταν, ὁμοία, διάταξι ς). 
μμ ο πό Ἠόπλωμο µεταε ὐ τῶν 
παν. μΡτάσχηµατι στῶν Ἡι πας 


ος 
. 


18, ἀποτελεῖ στοι χεῖον 
μετοθλητῆς ἄπο οβ σεως, 
τῆς ὁποίας ἡ: Ἑκάστοτε 

, μᾶ τιμή δρίζεται ἓκ τῆς τά- 
δχο 9. Κα πύλη ἄντι. σεωῳς ὀρφῆς πολώσεως τῶν 
στάσεως μιᾶς διόδου. διόδων.α γαζ β, 


απίς τό πύπλωμα φοῦ συ τολόως αἲ. δίοδοι, αὗται εἶναι 


τοποθετηµέναι ἓν σενρᾷ, ἐνῶ εἰς .' πόπλωια τοῦ διαστολέ 
ως εἶναι ἓν παρολλήλφ. Ἑΐς τόν διαο”"ολέὰ λαμβάνεται μᾶ- 
σῳ τοῦ μ;τοσχηµατιστοῦ Μ. ἓν µέρος των πρός. τήν γραμμήν 

«µεταδόσ' ὡς ἔηπεμπομένων ῥευμάτα, ὀμιλίας Ἠαΐ, ἀφοῦ ἄνορ-- 
θωθῇ Ὁτ τῆς γεφύρας Αγ ἐφαρμόξεται Ὁς τάσὶς πολώσερέ 
εἰς τά διόδους α παύ β. ᾿Ἠάν ἡ. στάθμη τῶν. βῥευμάτων Ψ . 
λέος "ναι ὑφηλή, ἡ τάδις πολώσεως 96 εἶνοι µεγόλη νο 
συνεπις ἡ ἀντέστασιυς τῶν δνιόδων αγ θά μενωθῇε: Αλλά, ἅ- 
τον μονούτοί ἡ ἐν παραλλήλῳ ὀντίστοσις ἑψός πυπλώματος 
αὐξάνεταιἡ ἀπόσβεσές τους ᾽Αὐτιθέτως, τά κἀμηλῆς σαν 
Ρεύματα ὁμιλίας προπαλοῦν αὔξησιν τῆς ἐν παραλλήλῳ ἕντι 
στἔσεως δηλαδή ἑλόττωσιν απο ἁποορετταςς πὶς τό ν δλλωμα 
τοῦ διαστολέως ἡ δρᾶσις τῶν. διόδων α)β εἶναι εως, εἶνεί 


διότι αὗτοι εις τό πύνλωμα μεταβλητῆ ἁποσβέσεως εγνοαι 
τοποθετημέν ἄν ἓν σειρᾶ. 'Ἡ τάδίς πολώσεως τῶν ὁδιδζὰμν ᾿ 
παρέχεται ὑπό τῆς γεφύρας Αι, εἰς τήν ὁποίαν ἀνορθοῦντο' 
τά προσερχόµενα ο σία ὁμιλύας. άν Ἡ στάθμη τῶν ᾖευ- 
µάτων τούτων εἶναι  Ὀψηλή, ἡ. τάσις πολώσεως 9ά εἶναι µε- 
 γάλῃ -παί συνεπῶς Ἡ ἀντζστασίς των οβ. θά εἶνοι μι πρά. 0-- 
ταν ὅμως μειοῦται ἡ ἐν σειρῷ ἀντύστασις ἑνός πυπλόματρς, 
μειοῦται παύ η ἀπόσβεσίς του. ᾿Αντιθέτως;, τὰ χαμηλῆς 
στάθμης ῥεύματα ὀμιλίας παθώς παζ ὁ θόρυβος παρέχούὑν µι- 
μράν τάσιν πολώσεως, Ἡ ὁποία συνεπάγεται µεγόλην τιμήν 
τηε ἓν σειρᾷ ἀντιστάσεως τῶν-: διόδων . παΐν συνεπῶς, αζ-- 
ἕησιν τῆς ἀποσβέσεως τοῦ πυπλώματος μεταξύ ἣν παΐ Μο. 


Ἀημει ωτέού ὅτι πατά τήν διάρπειαν τῆς ὁμιλίας,  ὁ 
θόρυβος ὑποβιβάξετοι ὁλιγώτερον ἀπό ὅμτι. πατά τᾶς διαµο- 
πάς ταύτης, διότι -ἡ: πόλωσι ὁ τῶν . διδδων ἆβ τοῦ δια- 
στολέως ἐξαρτᾶται εἷς τήν πρώτην περέπτωσιν ἀπό τήν στά- 
ὅμην τῆς ὁμιλίας τρις εἶναι μεγαλυτξρα ἀπό τήν στάθµην 

: ποὔνθορύβου, ἡ ὃποία παρέχεν τήν-πόλωσιν εἰς τήν δα στά 
ραν περίπτωσὶιν. υ ο 


Ἡ χρησιµοπούησις συστοδιαστολξων ἐνδεέηνυται εἰς 
τηλεφωννπάς διοδεύσεις μεγάλου µήπους, εἷς ὃ/σΣ ἐπί ον 
ερέων Υραμμῶν, τᾶ ὁποῖο εἶναι «ἰδιαοντέρως εὐαίσδητα εἰέ 
.. ο ον ο μα φερέσύχνα ραδίοψωνιµά 
σ ο δοις - ς τᾶ ὁποτα ἅπαι τεῖταιυ ἐξαιρετιπῶς μεν ωιἕνη 
ὀτόθμη θορύβου. --- 


{19.5. Διμτυόματα προεμφάσεως - ἁποεμφάσεωςο 


Όπως ἑλ ἔχθη εἰς τό Κεφς {2.1 πά δικτυόµατά «ταῦτα 
' θελτιώνουν τήν σχέσιν τοῦ' οήματος ὣς πρός τόν θόρύβοῦ 
| . ο 
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ε[ς τήν ἑπμένν Ἡ ἓνν, ὑφηλῶν σὐκνοτήτων, εἰς τάς ὁλοχας, 
εἶναι ηὐξημένη ἡ ἐπέδρασις τοῦ θορύβου, διά τούς μάτωθι, 
ὅοσζν των εἶναι µεγαλυτέρα Σνάνηι Ἐὖν χαμηλῶν συχνοτήτων 
ο συντὸς ὁ λόγος, 3/9 μειοῦται εἰς τήν περιοχήν τῶν 
“Σκδε) λόγῳ μενάσεώς τῆς' στάθμης τῶν ή πάέων, ο ᾱ 


β) Αἱ ἐνισχυτικαί καί λοιπαί: διατάξεις τοῦ δυστῄμα. 
πος μετα δόσεως, δέν εἶναι τελείως γραμμενά στοιχεῖασ μα 
ότου παράγονται ἁρμονίκαί τῶν δίαφόρων συχνοτή- 
αν νο φάσματος µεταβόαρως,, ο.) ο κ ἈΘΗ 
μι ἄρμονιποί ὅμως πώ πς. τοῦ φάσματος ἐμπέπτουν εἰ - 
τῆν περιοχήν τῶν τιδι; ἑμφων ΙἜόμεναι ὡς θόρυβος”, Βπομά. 
νως᾽.. μαί ἐπ τῆς αξτύας ταύτης -- μενοῦται, ς λόγος ὰ)θ 
λόγῳ αὐξήσεως: τοῦ θορύβου, ο. ο ος ον | 


πό διµτόωμα προεµφάσεως ποποθετεῖται πρό τοῦ ας 
ῳ εν : : 
σχυτοῦ ἐππομπῆς αζ. παρεµβάλλεν μεγάλην” ἀπόσβεσιν εἰς 
τάς Χ.Σδ. (σχ. 96). "Ἠπομένως εἰς τήν ἘΈξοδον τοῦ ἔνισχ.- 
τοῦ ἐμπομπῆς αἱ ὅ,α, Φά ἔμφανι σθοῦν µέ πὐξημάνην στόθµην 
Ἔναντι τῶν δν. ο . ι - - ἤ ; τν .. ή 


«Σχ. 262 Καμβύλη ἁπόοβάσεως διτύω-- 
.μάτων“προεμφάσεως 'Ἠὰς ἀποεμωάσσως 


μάς ιο τήν ὁδόν λήφέως, τοποθὰκοττα, τό δικτύωµα ὅπο- 
«Εμφόσεως, τό ὁποῖον.παρονσι ἄζει «ἀντέστροφον  παμκόλην. ᾱ- 
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ποπρέσεως τοῦ τῆς προεµφάσεως (σχ..Όθ)". 

. Οὕτως, ἐπανέρχεται εἰς τήν ὄρχι πήν του τιμήν. τδ- 
πλότος τοῦ φάσματος µεταδόσεως, τό ποῖον μα 
αμ πλάτους λόγφ:τῃς 'τοποθετήσεως τῆς ἀροεμφά- 
«σδος θες τήν οδόν ἐμπομπῃςς : ο ο ον ος 


ας .. ο. 


"Ὅπως, φαίνεται εἷς τά. σχηματικά. διαγράµµατα τῶν σι-- 
στηµάτων Ἠ960 πας Υ2Τ0ΟΟ (βλέπε σχετι πά Μεφάλαι α) Ἠ προ- 
ἔμφασις" τοποθετεῖται {- με ο σα ο πο μμ 
-α) Πρό τοῦ. ἐγισχυτοῦ λήψέωσςμς τν δι 
ϱ) Μετά τήν τελευταζαν᾿ διαµόρφωσεν”.. 
απ) Πρό τῆς. εἶσαγωγῆς φῶν ὁ δηγῶν συχνοτήτων’ 
πό δι πτύώμα ὀποεμφάᾶσεως τοποθετεῖταιι - Ὁ" 


τῇ α) Μεπά τάς διατάξεις. αὐτομάτου. ρυθµέσεωε στάθµης. 


β) Πρό τοῦ πρώτου ἀποδίαμορφωτοῦ. .- 
τρς δὑκτυώματα : πρδοµφάδεως- ἀποεμφάσεως χρησί μοποιοῦν. 
τοι συνήθως ἐξισωταί επιγεφυρωμένου Ἡ (βλέπε κεφ. Θ.ἠ). 


12. ΣΗΣΠΗΜΑ ΜΗΤΑΔΟΣΕΩΣ ΣΕΜΛΤΩΙ 


Μία φερέσυχνός τηλεφωνιυπή διόδευσις δύναται νά χρη-. 
σιμοποιηθῃ βασικῶς διά τῇν ἐξυπηῤέτησιν: α) τῇ χειροπί-- 
νήτου ὑπεραστιγῶᾶς τηλεφωνίας µέσῳ τῶν Χειροπινήτων |. 
περαστιπῶν Κέντρων (ΧεΤεζε) καί β) τῆς αὐτομάτου ὑπερ- 
στι πῆς τηλεφωνίας µέσῳ τῶν  ῥύτοβάτων "Ὑπεραδτιπῶν Κξν- 
τρων (Ανσιζε). Ἑΐξς, τήν πρώτην" περέπτωσιν τῆς ᾿χειροπινή- 
του ὑπεραστιγῆς τήλεφωνίας, αἱ τερµατιπαί, διατάξεις διά 
πήν ζεῦξιν τῆς δισυρµάτου γραμμῆς τῆς..σηλεφωνητρίας τοῦ 
Κ.σιζ µετά ας εὑρύσοπονται τον πρι ὠμάτων τῶν | 
8/5 ἤ ἀπί.ἑδιαιπέρων ἵμοι ωμάτων εἷς τόν αὐτόν χῶρον δίς 
τήν δευτέραν περέπτωσιν αἱ τορματιεγαί διατάξεις, αἱ ὁ.. : 
ποῖαι ζευγνύουν τήν ὀνσύρματον,γρομμύν -τοῦ::συν δρομητοῦ 
µετά τοῦ φερεσύχνου. εὑρέσποντᾶς οἷς τά Λο εἷος 


Διά τοῦ γενιποῦ ὅδου: Ἡ οτα., θᾷ ἐννοοῦνται τά 


πάσης φύσεως πρυτήρια, τά ὁποτα” εἶναι ἔπαραίπητα διά. 
τήν’ ἐπίτεύξιν τῆς συνδέσεως δύο συν δρομητῶν πρός δι εξα-. 


κο 
| 
| 
Ἶ 
, 


: πό φερέσυ 


λ ν 
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κα 

γωγήν τῆς σὐνδιαλέξέως, Ἡ ο χ. πλήσε ις παλμοί” Ἐπιλογη εν 

παλμο Ὑχρεῶσεως», στα πέροτος συνδιοαλέξε ἕως Ἠνλ «Πε - 


. 


'μάν Ἡ τηλεφωνήτρινα ἑνός Υ.Κ. ἐπι θύᾖῇ νά παλέσι 
τήν τηλεφωνήτρνσν. τον 5 ἔναντι Κέντρουμ. ἀποατέλλει ήσοις 
πρός τό δισύρματον ώς ος τῇ ῆς τερματιπῆς διατάξεως,, δη-- 
λασή ρεύμα «ναλλασσομ νης τάσεως, 60-15 Υ, ο νόρηταἑ {1Τ- 
25 π σος ο)). πό ρεῦμα τοῦτο δι έρχοται ᾿ἀπό τάς ἐν {.. 


ρεμία παφᾶς. τοῦ βωστῆρος Δ υ.. ὁ ἀνορθοῦται ἀπό ο ον. 
- ἆ 
δις πρός Φ/Σ 
ι : σσ. «ππκάά - 
ᾗ νι 
| τς ο ο 
| απλο ᾱ- Ἐνπομπή ὁμίίας, πρὀς 6/Σ 
ο μα, 
Πρός ----» τ 
ο σσ-ᾱ- 


σ σας ἡμᾶος πό Φ] 
πε ο ον ο ο ο. 


Ας μάτων ν ἐρά ὤ/Σ 


Σχ. Π.. Κεεσεροκεύς πλήσεων µετά τῆς σα να ὀιοτάξ εώς. 


Ίερσεν τοῦ ρωστῆρος Ἡ, τοῦ ὁποίου µία ἑπαφή ἀποστέλλει 
πρός τό φερέσυχ χνον παλμούς σὺνεχοῦς τάσεωῳ ος. 


ή ἄνο ρθώσεις ἔμὰ, Τό -ἀνορθωμένον ῥεῦμα. ο. αν δι-- 
γης)’ οφ πο Ὁ ἁγωγοῦ. Α΄ Ἄσχν᾽ αι 4 σχο͵ θ]ι 


πάν. ὁ ο μα. ἑνός αὐεάμότου ἄδ᾽ ον) ᾿Ἐέντρου.. 
ἐπι' θυμῇ. ον Ἑθλἔση. τόν. συνδροµητήν. μεᾶς ἄλλης πόλεως μέ- 
σῳ τοῦ, Ααξοδν προμαλεῖ, διά. τς ἔπιλογῆς, τήν. νἑμπομ γ 
πολμῶν - πβός τό Αγ τό ὁποῖον  ᾳ τούτοὺξ ε{ς 
παλμούς δυναμι ποῦ) Ἱῆς. οἱ παλμοί οὗτοι 


ἱφνπνοῦνται εἰς 
χνον µέσῳ τοῦ ἀγωχοῦ Α (σχ. 98). 
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πες μίαν ἐπ τῶν μεθόδων τῆς, τηλεφωνητριαγῆς 


τηλεπιλογή ορ τ πρι τήρνά ἐπνλογῆς µεταβιβόζοντὰι δι᾽ [- 
διαι τέρων ἀγωγῶν, Βίςό τήν περίπτωσιν αὐτήν, τά ἓν λόγῳ 


πρι νήρια. ἄφιήνοῦνται ἐπίσης, εἰς τό ὅρὶον Δ (σχ; 9)... 


Οἱ πυήνωτας φραγῆς πλήσεων σα {σχ., οἳ), ὑποβι- 
βόζουν τήν τάσιν τῶν ͵πλήσεων. πρός τῇν πλευράν ἑμπομπῆς 


Ἡ π Ξ αν ο τν ν ντ. αμωώλρτ” -- Ἆ 

τοῦ δ/Σ διά νά προστατευθοῦν αἱ, δνατάξεις τούτου, 
λές τᾶ ὅρια 1,0 τοῦ µετασχηματι οτοῦ Μ, ὑπάρχει μο- 
νέµως ἡ τάσις σημάτων συχνότητος 2955 Ἡσ ἢ παλαμότερον- 
3850 Ἠσ (σχ. 98). "οταν δέν- μπέμπωνται, σ µατα; -αἲ οδί.. 


οὅοιν' Ὀ,ι εὑρύσπκονται πολωμέναι ὄναστρόφως, διότι τίθενται 


ὑπό διαφοράν ᾿δυναμικοῦ --ΊΤ-Ἡ, δεδομένου ὅνι εἷς τήν µε- 
σαίαν λῆψιν τοῦ Μι ὑπάρχει τάσὶις --Ἱ ἵ, ἐνῷ εἰς τήν µε- 
σαίαν λῆψιν τοῦ Ἡ, τάσις δή Τε 
Συνεπῶς, ἡ δὁδός, διά νά φθάσῃ Ἡ τέσις σημάτων εἰς 
τόν µετασχηματιστήν Ἡρ, εἶναι δι ομεπομμένη., "Οταν ἐππέμ.. 
πωνται σήματα παί γειοῦται τό ὅριον Α, ἆϊ δίοδοι 9 
ἔχουν, εἰς τό ἔπρον των ᾱ, δυναμνχόν γῆς (µέσῳ ἄντιοτ 
σεως 5 Ναί μεσαίας λήφεως τοῦ:Μ.). ἃΐςε τό ἄπρον β τῶν 
ὁμάδων - ὂι ἐξαπολουθεῖ ὑφι σταμένη ἡ τᾶσις --Ἱν παζ, οὔ-- 
τω» αἱ Ὁ, εὑρίσπονται ὑπό τέσιν Ἱ Ἡ, ἀλλά πατά τήν πολι-- 


πότητα τῆς ἀγωγιμότητός των. Οὕτως; Ἱ. τάσις σημάτων 26925. 


Πσ φθάνει εἷς τόν ον τῆς ὃνο δεύσεως μέσῳ Μα 
Ὅ μι Μο. Διά τῆς μεταθλητῆς ἄντι στάσεως Ἁι. ῥυθμίζεται ν 
στάῦμη τῶν σημάτων, ὥστε αὕτη νά ἆποντ σῃ τήν πανονιπήν 
της τιμήν -ᾱ,2 ἆξπο, «Ἡ ἀνγύστασις Ἐν, ἔμποδέξει τήν βρα.. 
Χυπόπλωσιν τῆς τάσεως --241 ἀπό τήν γῆν εἷς τό ὅριον Α. 
Ἡ τάσις οηµότων 3815 Ἡπ, εἰσερχομέάνῃ εἷς τόν διαµοῦφω- 
τήν διοδεύσεως, ὁπολουθεί τήν αὐτήν ὁ δόν (διαμορφώσεως, 
ὅπο διαµορφώσεως Ἠολοτν) µέ τήν ὁμιλίον πα φθάνει εἰς 
τό Ἐναντι Χέντρον. Μετά τόν ἄποδιαμορφώτήν τῆς ἄντιστοί. 
χοὺ διοδεύσεως ἡ τάσνς οηµότων Έχει πού πάλιν συχνότητα 
2955 Ἐπ, ᾿Απολουθεῖ νερό κώνο Εν προς τήν, εξοδον, 
τοῦ ὁπούου εἰ διπόν φέλτ | | 
σημάτων 2625 Ἡα µαί τήν ὑδηγεῖ πρός ἐνέσχυσιν. εἰς τ 


τρανξύστορ Τι. «Τό διπτύωια" Κρ, τύλιγμα Ττ. τοῦ Ἡλ,. δέος... 


δος Ὁ, ὃρᾶ ὡς περιορι στής τῶν σημάτων, Ἡετά τήν ἐνίσχυ- 
σιν ὑπό τοῦ τρανξέστορ Τι, ἡ τᾶσις σηµότων. ἄνορθοῦται 
ὑπό τῆς Ὁ, καί ἡ προηύπτουσᾶ σὐνεχής τάσις, ἐφαρμοζομέ- 


νη µεταξ ύ βάσεως- ἐππομποῦ, .πάθι στᾶ. ὀγόγιμον τό τρονξί»' 


: ο ως : ο - δω. ος : 
στορ Το. Οὕτω, τό ρεῦμα συλλέπτου τ τοῦ το ἀὐξάνεται 


ρόν΄ Ἑώνης ἜΕπιλέγει τν αχνότητα,, 


δε 


ο ----ᾱ------------. ο ο--ᾱ- ο ο ϱμρμ”ρϱβωυ 


"πρός ος πό 

διαµορφωτήν μς 
διοθευδειος 
3428 ΚΗ; "3 ρε Κῃκ 


88 Σύοτηµα Εξωζώνου µεταδόσεως, 6 υ π 


11η 


κας. προκολεῖ τήν διέγερσιν 'τοῦ ρωστῆρος «ΑΔ. “0 Α δίεγεν- 
ρόµενος, ἐφαρμόζει; διά τῆς ἐπαφῆς ἂ, δυναμικόν γῆς εἰς 
τό ὅριον Βε Ἡ γῇ ην ἐάν πρόπκενται περί συνδέσεως µέ 
τά Δ.Τιζ, ὃν εγείρει, τάς ἐπιλογικάς Ῥβαθμίδος τοῦ Γόντρου, 
ἔνῶ, ἐάν πρόπει ταν περί Χειροπινήτου συνδέσεως, «Εφαρμό- 
ὅρχαι εἷς τό ὅριον Ἑ τοῦ µετατροπέως Ἠλήσεων (δχ. 219 
προπαλοῦσα.τήν δι ἔγερσιν τοῦ ρώστῆρος ἂ» Αν ἔπαφαί τού- 
του 1, λ2 οατΏλουν ἐνολλασσομένην τάσιν Το Ἡν οὐ. 

ανότητος 11-25 Ἡα πρός τό ΧεΤεζε, ὥστε νά, εἶ δοποιηθῆ Ἡ 

τηλεφὠνήτρια τοῦ Κέντρου ὅτι πάλεῖ ταν ὑπό. τῆς, τηλ. αφώνή” 
τρίας τοῦ Έναντι Κέντρου». | ο οκ. 


α 


... 
ἑ 


η Μετα ὁ συλλέηπτου - βάσεως τοῦ Το. Έχει ἱποποθετηθη 
ὁιάτοξις διορβθάσεως τῆς δναρµείας. τῶν λομβανομένων πολ» 
μῶν «ἐπιλογῆς, ο. Ἱ.. ἳ 


«Ἡ διόρθωσις ἐπιτυγχάνεται διά ἀλγεβριμῆς .προσθέσε- 
ως ἐπί τοῦ ρεύµατος Τ.,.- τό ὁποῖον προπολεῖ τήν διὄάγερ-- 
ο σιν τοῦ Α - τοῦ ρεύµαξος ἐγιφορτίσεως τοῦ. πυπνωτοῦ θ.ο 
Ὅ αθταψν δέν λαμβάνονται σήματα ὁ 6Ο» εἶναι φορτισµένος Ὁπό 
' τᾶσνν 3, -, ὣς δειἈηνύεται εἰς τό σχ. ἛἎθε ο ο 


Κατά τήν «ποοονν πας τῆς" ἀποχαταστάσεως τοῦ 
μετώπου «τοῦ λαμβονομένου πολμοῦ Ὁ (οχ. 99), ἐφαρμόξετ 
τοι εἷ.ς τά ἄμρα τοῦ 0»; µέσω τῆς ὗ Ί τάσις τοῦ πολμοῦ 
τούτους ο Ἐπεν δή ὅμως ᾗ. τάσνς αυτη εἶναι ὀγαστρόφου πολι- 
πότητός ἓν. σχέσεὶ πρός τήν. ἔπι πρατοῦσαν .- τά ἕπρα τοῦ 
0. τάδιν, οὗτος 9ά ἐπφορτισθῇ μέσω τοῦ πυπλάματοςί ἠλεν- 


α) | -. | ρα 


μ πα νὰ 
ο. 
| ἡ ο -- 
' Ῥ Ἔπιθρα σας παν 
ϱ) χρόνου ες σῦ ὃ 


{ 

πο α 

ὼ δη 
αι τν ' ο τρ 


δχ, 99. Διᾷ τήν ἐπεξήγησιν τοῦ” πυνλόμα- 
τος διοαᾳθώῶσεως τὸν παλμῶν τηλεπιλογῆς 


ο. 
ενας 
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τρονόµος Α, Ῥ., Βγν Τη. Τό ρεῦμα ἐπφορτίσεως τα εἶναι 
ἀντέθετον τοῦ ρεύματος τ. (σχ. 98) ναί ἑπομένως ἡ Χρο- 


νιπή στιγµή Ἐν παθ’ ἣν «θά διεγερθή ὃ ΔΑ Έπεται τῆς χρο-. 
νιμπῆς στιγμῆς Ἑλι. 'Ἐ δναφορᾶ. 4 ποθ/οταται μεγίστη . 
ὅταν ἑντός ποῦ πυηπλόμοτος Επφορτίσεως τεθῇ ὁλόπληρος 
Ἡ μεταβλητή ἀντέστασις Ενω ο πως 

ο σα τήν διάρπειαᾶν τοῦ παλμοῦ, ὁ ος φορτέζεται ἓμ 
νέου; ὀλλά με, ἀντίθερον. πολικότητα (5), Ῥ (σχ, 98).“0- 
τον φθόση τό µέτωπον λήξεως τοῦ παλμοῦ χρονική στι - 
γμή ᾖ{ο), ὁ 0. ἐπφορτίζετοι διότι εἷςε τά πρα του ἔφαρ- 
μόζεταν- η ἀνάστρόφος -τάσις τῆς πηγῆς προφοδοτήσεωςι. Τό 
νέον ρεῦμα ἐπφορτέσξως 3Ί:ο-μέσω τοῦ πυήλώματος! ἠλεπτρο- 
νόμος Α, Όμν Ἐν Τη εἶναι ὁμόρροπον, τοῦ 1 : καί ἔπομέ-- 
νως παθυστερεῖ τ{, πο διἔγερσι τοῦ Α (χρονιπή στιγμή Ὅδ]ι 
:Ἡ διαφορά ὃτ- ἓμ ποθύστοται ἑλαχίστη ὅταν Ἠ μεταβλητή 
ο ον τεοῇ ἐπτός τοῦ πυηλώματρς ἔηφορτύσεως(Α, 


"Ἐν τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι ἡ θέσις τοῦ δροµέως 
τῆς Ἑ, προκαλεῖ µείωσιν ἤ αὐξησιν τῆς διαρπείας τοῦ 
ο ο Ερέρα. τοῦ ἂν διά συνδεδυασµένης ὁρᾶσεως 
εἰς τήν ἀρχήν καί εἰς τό πέραε τοῦ παλμοῦ, Πράγματι ἐ- 
ἄν ἐπιθυμεῖται- ἐπιβράχυνσις τοῦ χρόνου διεγέρσεως τοῦ: 
Α, ὁ δροµμεύς τῆς-Β., 96 τεθῆ εἰς τήν ὄνωιθέσιν.Ἱότε  Ἡ 
διαφορά: Ἐη-- Ἐν. κοθζταταν µεγύστη Ἠποί ἡ, δύαφορά ὁζ- ὃρ ἕ- 
λαχέστη {σχα 99 β.). Αντιθέτως, ὅτον ὁ «ὄρομεύς τῆς Ἡ, 
τεθῇ εἰς τήν ' μάτω θέσιν ἐπιμηπύνετοι ὁ χρόνος δι εγέρί 
σεως τοῦ Α διότι ᾗ διοφορά ή-ἕι Μαθίσταται ἐλαχίστη 
παί Ἡ διαφορᾷ Ἔσ-ἒο ἑλαχίστη (σχ. 99Υ). 


| Τό ἀνωτέρω σύστημα µεταδόσεως σημάτων παλεῖται ἕ- 
ξώζωνον διότι ἡ συχνότης τῶν σηµέτων 2605 Ἠα πεῖται  ἓ- 
Ἠτός τῆς ζώνης ὁμιλίας 200-35400 Ἡα, 


Πές τό ἐξώζωνον. σύστημα ὑφέστανταν αἱ πότωθι πα-. 
ραλλαγαί: .. 

α)'Ἡ συχνότηε- σημέτων ἑηπέμπεταν 
µόνον Νατά τήν µετάδοσιν τῶν σημάτων |! 
νως ὀναφερθέῖσα περίπτώωσι ς) » νι ποτ, 


οἶσ ὑφηλήν στάθµην 
(ὡς Ἡ προηχουµέ-- 


᾿Ἡ παραλλαγή αὕτη χαραπτηρίζεται ἵς ἐππομπή ὑψηλῆς 
στάθµης ἐργάφίας. ος .. 


αΛ... 


'πδ σχ, 100 παρίσταται ὃ δέμτης σημάτων εἷς ἐσ 
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ὃς λότης σημάτων ἐππέμπεται µέ χαμηλήν στάθµην 


μόνον πατά τήν. µετάδοσιν. τῶν σημάτων" (ἐππομπή χομηλῆς 
στάβµης ἐῤγασέας), Ὁ ο 
γ)«Ἡ συχνότης. σημάτων ἐππέμεπται, συνε ὣς μέ «Καμηλήν 
στάθµην παῖ δεσπόπτεται µόνον πατά τήν μετάδοσιν τῶν ση-- 
µότων (ἑκπομπή χαμηλῆς στάθµηις ἠρεμίας)., ολο ον 


Πέραν τῶν ἄνωτέρῳ, ὑφίστανται γαέ συστήµατα ἐσωξώ» 
νου µεταδόσεως σημάτων, τά ὁποῖα χρησεμοποιοῦν. τος σὺ ..- 
Ἀνότητας 2000, 2600. 3400, 23980, 2040 2000 ἤ 500/20 Ἡπ 
(συχνότ ς 200 Ἠξ διαποπτοµένη εἰς τόν ρυθμόν τῶν 20 Ἠσ). 
Ἰά ἓν λόγῳ συστήµατα χρησνμοποιοῦν εἰ δικάς διατάξεις 
προφυλάξεως ἓπ τῶν ρευμάτων ὁμιλύας, τά ὁποῖα, ἄλλως, 96 
ήτο δυνατόν:νά, διεγείρουν τό σύστηµα λήψεως σ μάτων ,Ώὶς 

δωνον σύ--. 
στηµά Ναθώς πάζ:ᾗ] διάταξις προστασίας (ἡ ὀδός ἁμπομπῆς 
δέν διἀφέρει ἐπείνης τοῦ σχ. 99). 


''α) λέητης σ 


μάτωνι Μετά τόν ἅπο δισµο ρφωτήν σος δι-- 
οδεύσεῳς, 


ξῶνη 500 -- 2400 Παπ εἰ σάγεται εἷς-τόν ἔνισχ 


τήν Κ.Σ, Πές τήν ἔξοδον τοῦ ἐνισχυτοῦ, τοποθετεῖται - 
τόλιγμα τ τοῦ μετασχηματιστοῦ Μ,. ο µετοσχηματιοστής οὗ. 
τος δι αθέτοι τρία δευτερεύοντα. Μέσῳ τοῦ τυλέγματος ΤΤ 
ὁ δηγοῦνται τά ρεύματα. ὁμιλίας πρός τήν πλευράν λήφεως 


νὰ Τά ρεύματα ὁμιλέας ἐπάγονται οί ἐπῦ τῶν τύλ γμάτων 
ΙΤ πας τσ τοῦ Μ,. πά ῥεύματα ὁμιλίας, ἐπ τοῦ τυλίγμοτος 
Τ1. ἐνισχύονται. ἆπό πό τρανζζστος Ἑς παζ ἀνορθοῦνται ὃ- 
πό τῆς γεφύρας Το, 'Β Προπύπτουσα συνεχής τάσις πολάνει 


-μαπά τήν ὀρθήν φοράν τᾶς διόδους Όι ᾿ Όῃι, τῶν ὁποίων, οὔ-. 


”- 


πως. ἡ γτέότασις σχεδόν μηδενίζεται, Ἰλλλά, αἱ δίοδοι, 
Ὦι Ὁ ςἼναν «ποποθετημέναι ἐν παραλλήλῳφ πρές τό πύηλωμα 
εσόδου το Ὁ νρ-Αζέστορ Ἐ., "Επομένως, γατά τήν διάρχει.. 
αν τῆς ὁμιλύας, τό ε,Ἕλωμα εἰσόδου τοῦ τι εἶναι ἐν βρα 
χυπυμλῶσει καί, Ἱατά συν. "καν, δέν εἶναι δυνατόν νάἀ δι... 
Υερθῇ ὁ ρωστήρ Α, ; 
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Κατά τήν διάρπειαν λήφεως τῶν σηµάτων,. ταῦτο' ἐπά-. 
Ύονται καί εἰς τό τύλιγµα ΤΤν 6 κύκλωμα, ὅμως,: 1/6 εἷ- 
ναι συντονισµένον εἰς ὃν συχνότητα σημάτων, "Δρα τοῦτο 
παρουσιόξει µεγόλην ἀντέατασιν εἰς τήν συχνότητα τῶων ση- 
µότων (σκ. 25), τά ὁποῖα, οὕτώς, δέν εἶναι εἰς θέσιν 
νά παράγουν τάσιν. ἵπανήν ὥστε .νό πολωθοῦν -αἱ δύοδοι 
Ὃῃ- Ὁι Ἠαΐ νά βραχυπυπλώσουν τήν εἴσοδον τοῦ Τικ. 


14. ΔΙΛΤΑΒΗΥΣ ΤΗΛΕΦΩΙΗΣΡΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΙΤΛΟΙΗΣ 


Αἱ διατάξεις τηλεφωνητριαμῆς τηλεπιλογῆς χρησιµο-- 
πονοῦὔνται διά τήν ἡμιαυτόματον σύνδεσιν δύο Κέντρων «Μέ- 
σῳ τῶν διατάξεων «νούτων ὁ΄ Ὡπεραστιμός µεταλλάπτης μιᾶς 
ο περὸ Α παθνστοτᾶν ἔστιμ Πλ δρομη τής τοῦ ἆσι αμ. 
Ἡτπροσστιλμοῦ) Κέντρου τῆς πόλεως Β, Διά νά ἐπιτευχθῇ 
τοῦτο, Έχουν προτοθεῖ µεριμοί μέθοδοι, ἐξ ὧν περιγράφε- 
ται πατωτέρῳ µία, ἡ ὁποία Έχει εὑρεῖαάν ἐφαρμογήν παρ᾽ 
Ἠμῖν. Δέον νά τονισθῇ ὅτι, ᾖ ἐν συνεχείᾳ περιγραφοµέν 
διόταξις δέν ἀποτελεῖ '“μημα τοῦ ὅ/Σ ἕστω καί ἔάν | εις" 
πολλάς περιπτόσεις τοποθετεῖταί ἐπί τοῦ ἐδίου ἔηριόμα -- 
μα  - ο ο ’ : 


"Πές τό Κέντρον τῆς πόλεως Α τοποθετεῖται ὃ µεΐαφο-. 
ρεύς 590, ἑνῷ εἷς τό ἕτερον Ἐέντρον τοποβθετεῖται ὁ µε- 
τοσχηματιστής δρ, ὅστις συνὃξεται πρὸς τόν προεπελογέα 
(ἡ τόν συνδρομητιπόν παροχέα) τοῦ ἆστι γποῦ (ἢ µιχροάστὶ-- 
ποῦ Κέντρου. Βπς πλέον, εἰς τό Κέντρον αὖτό ἡ ἐπαφή .. 
τοῦ ῥώστῆρος λήψεως Ἠλήσεων συνδεσμολογεῖται ὡς, εἰς τὰ 
σε, τοι, ' ο ' | | τω 


"Ὑπενθυμίζεται ὅτι τά πυριώτερα ἐπιλογιμά πριτήρι ᾷ 
διά µύαν αὐτόματον σύνδεσιν εἶναι ἡ πάτάλήφις,Ἠ ἔπιλο- 
Υή καί Ἡ ἀπόλυσις, Ὦά πριτήρια ταῦτα μεταβιβάζονται µέ- - 
σῳ πολμῶν, Οἱ ὁποῖοί ἐμπέμπονται διό δν αιοπῆς αί ἀπὰ -.. 
παταστᾶσεως τοῦ όυνδρομητιποῦ βρόχου. Βὺς τήν περίπτώ-, 
σιν τῆῇς πηλεφωνητρναμῆς πτηλεπιλογῆς ὣς συνδροµήτνλός,... 
βρόχος θεωρεῖται τό, δἐυτερεῦον Β τοῦ μετασχηματιστοῦ Ἡς, 


᾿Κατωτέρω’θά ἐξετασθῇ ἡ µεταβίβασις τῶν ἐν λόγῷ Αρι- 
τηρέων παζ δι τάς, δύὁ µατευθύνσεις ἔπιυ ιο υνωνίας, - η χς 


. 


| μα, ο πώ | ς μον Τ.Ἡ 
τ | ὃς Ἡ ον Δ . 
σ ος κ : ἥ . ον ἡ . 


Σχ 10 


δα όπτ. 
ο, δὐ 


' οηµύπωυ µπιόά διατάξεως, προοτορίας, 


δτπ κι Ἑεωζώνου µεταδόσεως, υἢ 


ήσεωυν 


Ἐνοχυτής Χ.Σ. 


| «4 ----300--θ400 ΗΣ 


ας. ω τῶν ρουµάπων ὁμιβίας 


Πρός 


ΠΟΛΙΣ Α 


Σχ ΊΟἱ δΔιάταξις τηβεφωυπριουῃς 


| 


Ι 


ὓᾱ --ι - ο --- ο ον π 


ΣΥΣΤΗΝΑ 
ΕΤΑΔΟΣΕΩΣ 


Ι 


--- -- πο ο 


οι 


οὗ ΚΕλΗ 
ιπιωόρ Ἡ 


Ι1ΠΕ Ἄβτιο 


Μιοροασησοῦ Κάντρου 


͵ .---. 
-- η εκἲἳὓἎ - -ὃ- ο ο ὃν - επον 
' - 


.. μα ωτός.-- τερματιµή διάταξις-- Μετοισχηµατιοτής Μμὸ. 

} Ἀποδιομορφωτής μεβιροποὺς ο αν 
.. 

ἱ 


| 
| 
| 
| 
Ι 


} σας 


' ! ση | 
πηβοσιηονΏς ες μοκαβ]άνπαν κευτρῆς ουστουίας 
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14.1 Μεταλλάμτης ζεντρι κῆς -συστοι χίας 
14.].Ί. ζΚάτεύθυνσις πρός Β 
κ ος προς Ἡ 


Κατάστασις ἠρεμίας - 
αυ μασμυμωμμος ὑδει 3 4 
ἒες τήν παάτᾶστ ἄσιν ἠρεμίάς ὑφύστόταιν τό πάτωδι πύ-- 
ηλ ὡμα ο) ῃ | ἳ ὃς : να τα ώς κά αν. ο ἃ προ ρς 


παλι τῇ εἰς ΜΤΦ ρ90- ἐπαφή. ας ἐπαφή' οἑ ο --Α Σηπομ-. 
πή. σημάτων - ἕφιξις σημάτων '2805 Ἡα εἰς Κέντρόν Β..δι ἔ- 
Ύερσις ρωστῆρος Α-μεταγωγή ἐπαφῆς α εἰς Φέοιν ην 


στ" Αόγῳ τοῦ" πυπλάµατος αὐτου; ὁ συνδρομητί ιός βρό.ος 
(δεύτερεῦον τοῦ 1) ειναι ἀγομμτόςς . ἳ  ὃ 
σα ο ο μα Ε) ροα ον. 


Κατάληφις ΜΜ. σπα Ε. 
ΣΕ τηλεφωνήτρια εἰσάγοι τό βύσμα εἷς τήν πυφέλην, ὅ-- 


τε ἐφαρμόζεται γη εἰς ἀγωγόν 6. Οὕτω δι εγεέρεται ὁ ρῳ-- 
στήρ 08 εἰς τό πύηλωμα ο.) μι ο Ιώ α. 


(2): εὐς ἄγωγόν ὁ--ρωστήρ Οὔ-- τάσι ς-6οΥ. 


- - .. | , : ον, 
ΤΣΗ ἑπαφή εν συνδξἔει τό :δευτερεῦον ϐ τοῦ ον 
.-... ο . | 
ἵΠ. ἐπαφή ὁρ. ὄνεγεέρει τό ὁπτιπόν σῆμα 57 ματ ολήψε-- 
ως τῆς γραμμῆς, ... ο | 


Αἱ ἐπαφος οὐ παί ο διακόπτουν τό πόκλωμα διε.- 
γέµρσεως τοῦ ῥωστῆρος λήψεως πλήσεων Δ.. ο πο πο 

'Ἡ ἔπαφή σον ὃν ἀιόπτει τό πύπλωμα διεγέρσεως τοῦ 
βῴστῆρος Ἡν. ματς εν -. ου 


"Ἡ ἐπαφή σαν ὃν απόπτει τό πύπλωμα (1) µεταγοµέ- 
νης οὕτω τῆς ἐπαφῆς α εἰς τό Μέντρον Β εἰς, τήν θέοιν 3Ἡ, 
Κατόπιν αὐτοῦ βραχυκυπλοῦται ὁ πυπνωτής 0, εἰς τόν Μ, 
πας συνεπῶς, ἀποκαθύσταται ὃ συνδροµητικός βρὀχοξ. Δίά 
τῆς ἐποπαταστάσεως τοῦ βρόχου παταλόμβάνεται Π πρῶτη ἑ 


9 ἡ 


πιλογι ή βαθμέςε εἰς τό αὐὑτόματον Χέντρον. 'Ἡ πατάληφις 
αὕπη ἀναγγέλεται εἰς τήν τηλεφὠνήτριν διά τοῦ σήματος 
ἐλαυθέρας ἐπιλογῆς, τό ὁποῖον, προδρχόµενον ἐπ τοῦ σὗτο-. 
µάτον Κέντρου, ἐφαρμόξεται εἰς τό δευτερεῦον τοῦ ο, 'Ἑν 
συνεχείᾷ τό σῆμο αὐτό ἁπολουθεῖ τήν γνωστήν ὁδόν ἔππομ-- 


19ο 


πῆς -- λῄφεως ὀμυλίας ναί φθάνει εἰς τὰ ὅρια ὃ- τοῦ 
Μδ ροο, 'Ῥάν δέν «οταληφθῆ Ἡ πρότῃ ἐπιλογινή βαθµές, 
τότε ἐπ τοῦ ἁστιοῦ πέντρου ἐππέμπεται τό γνωστόν σημ. 
"πατειλημμένονα,, ο τοκναςοη 


«Βπιλογή --- 
Ὅταν ἡ τηλΈφωνήτρια πατά τῄν ἐπιλό γήν ἑλός φηφίς 
στρέφει τόν δίσπον ἐπιλογῇς ἐφαριόξεται ὄνναμι μόν τόσερᾳ 
εις τόν ἀγωγόν οί ὃν εγεύρεται ἓ ωοτήρ 8, στι αε 
πει δή εἶ. οι βράδύπτωτος, παραμένοι ἓν διεγέρσει καθ’. 


ην πήν. διάρκει αν τῆς ΗΕτᾶβιβάσεως τῶν παλμῶν τοῦ ἔπιλ. 
γβντος φηφίαου, 


Κατά τήν ἐπιστροφήν τοῦ δύσήδυ ἐπιλογῆς διαµόπτε.. 
ται  ἨἸπαζ ο οκαθέσταται, δυνομμκόν ηῄς μλοτῆς ἄγωγόν ο 
"0 ἵριθμός τῶν δισμοπῶν παζ ἀποπαταστόσεων ἄντι στοι χεῖ 
πρός τό ἐπιλεγέν φηφύον, Διό τοῦ τρόπου αὐτοῦ δι απόπτε.. 
δι καί ἀποπαθίσταται τό πὔπλωμα δνεγέρσεως τοῦ ρωστῆ-. 
Ρος σι | ε. , | 

(2)1 -"60Υ-.ρωστήρ ”-ἔποφή ὃ -ἔγωγός α (δι αποπτοµξ.. 
νη γῇ). 
ιτ δι, έγερσις πας ᾽ἀπρκατάστασις του” δι οπόπτει, νποέ 
ἄποπαθι στᾶ Τό πὔπλωμα (4): 


(4), τῇ εἰς μη 590. ἐποφή. πο. ἔπαφ ὃς ἐπαρς ρω 


-Ἐκπομπή σημάτων - Ἀῆφις σημάτων εἰς Εέντρον Β-.μεταγωγή 
τῆς ἐπαφῆς α, . -- . ες ο 


ανα τῆς ἐπαφῆς α δι απόπτέται οί ἀποπαθίσταται ὁ 
γι 


συν ὃρομητι ς βρόχος µαύ πραγµατοποιεἴται Ἶ ἐπιλογή. 


Κατά τήν ὃν όρμειαν τῆς συνδισαλέξεως τό πύνλωμα (4) 
εἶναι δι ἄπεμομμένον πο, συνεπῶς, ἡ ἑπαφή α εἰς τήν θξ- 


“Ἀπόλυσις 


Ἡ τηλεφωνήτρια ἔξόγει -τό βύσμα ἀπό. τν πυφέλην γαύ 


ἀπολύεται δ ἠλθκτρονόμος ϱδ. οὕτως, ἀποπαθέσταται, τό πύ». 


ἥλωμα (1), τό ὁποῖον ἀντιστοιχεῖ εἰς τήν Ιανάστασινἡ.. 


τς 


κα 


Γτελιποῦ ἐπιλογέως, ἐφαρμόζονταν ηλ. 
2-4 τοῦ μετασχηματι στοῦ Ἡο. 


η,1.2. Κατεύθυνσις Β πρός Α 


ατάστασις Πρεμίας 


έν ἐππέμπονται Ἠλήσεις 2805 Ἡπ πρό ἆ τήν πατεύθυνσιν Β.Α, 


“Ἀστιμπός συνδρομητής τῆς πόλεώς Ἔ Κάλεῖ τόν ὑπέραστι-- 


͵ '“Εῖ ἑ τήν περέπτῶσιν αὐτήν, ᾿μέσ ποῦ καταληφθέντος 
ἠσέις Τ5ύ εἰς τὰ ὃρια 


.. 


ΔΙ Ἠλήσεις ὀνορθοῦντα,  Ὁπό τῆς γεφύρας τῶν. ἄνορθω. 
τῶν ΤΑ, παύ προµσλοῦν τήν διέγεροιν τοῦ ρωστῆρος ἃ, 'Ἑ 
ἐπαφή τούτου - φαρμό ἕει δυνἁάµικόν γῆς εἰς τό ὅριον ἆἑππομ-- 
πῆς σηµότων. Τά σΊμανα σψχνᾳ:. 2605: Ἡπ φθάνουν εἰς τό τν» 
τρον Ἑ παί πρὀπολοῦν τήν. δι έγερσιν τοῦ ρωστῆρος.Α., Ἡ 
παφή α διεγεέθει τόν Δ, τοῦ ὁποίου αἱ παρα ο πλ νο. 
φᾶρμόξουν Ἠλήσεις Τ5Υ εἰς τά δρία Ί-2 τοῦ ΜΤᾷΦ 6ο9ο,: Αἱ 
Ἠλήσεις ἔνορθοῦνται ὑπό τῆς ΤΑ, καί διεγεύρουν. τόν ρω- 
στῆρα Αι. 'Ἡ ἑπαφή τούτου απ προµαλεὶ τήν διέγερσιν τοῦ 
Ἡ εἰς τό πύπλωμα (9. 


' 6 
(5): Πάοι ᾳ- 60ἵ-. ρωστήρ Β- ἔπαφή ος μἑπαφή αἲ- ση. 


ο 


Μέσω τῆς με αὐτοσυγπρατεῖται ὁ Ἡ ἑνῶ µέσῳ τῆς | 
ΤΤ. ας. ϕ “Μ . 5 3 ν)- 
Ὁ προπαλεῖται Ἡ ἀφή τῆς λυχνίας ΑΙ,, διά νά εἶδοποι ηθῇ 
η τηλεφωνήτρια, ὅτι Γπαλεῖταις - ΄ με 


“Ἡ πηλεφωνήτρνα, διά νά ἁπαντήσς )᾿ εἶσάγει Ιτό βύσμα. 
εἰς τήν πυφέλην παίζ προπολεῖταί ἡ διέγερσες τοῦ ρωστῆρος 
ον ὡς εἰς τό πύμλώμα (2). ον . | 

σου τα. | ο. . 

Ἡ ἐπαφή ος-- προπαλεῖ τήν ἆποδιἔγερσιν τοῦ Ἡ ο η 
παμε πυηλάματος (5): µαέ, ἑπομένῶς, οβέσιν τῆς λυχνθας 


α .- ο. ος 
Ἡ ἑἐπαφή ώς προµολεῖ τήν διαµοπήν τοῦ πυμλόμα-- 


ε 


τος (1) . Οὕτωςᾳ' . στ αφι α 5 ς. τό Κέντρον ῬΒ υμετάγεται εἶ ς 
ϱ 
ην 


τν θέσιν Ἡ Ναί ὁποπαθέσταται ὁ συνδροµητιλός βρόχος, ζα-- 
Ὅω τιν ουτοῦ ͵ διακόπτεται ἡ ᾿ἁπρστολή κλήσεων ἐπ ποῦ αὗτο-- 
µότου: Κέντρου... « - Εν πο κ ΑΟ) | 


ν 


ε 
Ἡ 


192 


πῆς -- λήφεως Ὀμιλίας καί φθάνει εἰς τὰ ὅρια ὃ-4 πτοῦ 
Μ]ῶ 590, ’ πάν δέν παοταληφθῃ }Ἡ πρώτη ἐπιλογνκή βαθµές, 
τότε ἐκ τοῦ ἀστιποῦ πέντρου ἐππέμπεται τό γνωστόν σημ, 
“ματειλημμέγονι, ον ανα. κό Γ 


Ἡ 


«Ἠπιλογή. 


Ὅταν ἡ τηλεφωνύτρια πατά τήν ἐπιλό γήν ἑνός ψηφίο 
στρέφει τόν δίσπον ἐπιλογῆς ἁφαριόζέτα, ὄνναμι πόν τὰ 
εἰς τόν ὄγωγόν 8 ποί ὃν εγεύρεται ἓ ωστήρ Β, ὅστις, 
πθνδή εἷ- οι βραδύπτωτος, παραµένοι ἓν διεγέρσει καθ’. 
λην πήγ. διάρηει αν τῆς μεταβιβάσεως τῶν παλμῶν τοῦ ἔπιλ. 
γέντος φηφίαυ. | 


Κατά τήν ἐπιστροφήν τοῦ δύσµδῳ ἐπιλογῆς διαµόπτε.. 
σι καζ ο τῶν ἑσταται δυνομμκόνμῆς εᾖα γῆς ἄγωγόν α, 
6 . .ν . ε 


τοι παύ ἀποπαθέσταται τό μύηλωμα διεγέρσεως τοῦ ρωστῆ:- 

ρος ο ) - : ἳ . - ἳ 
{91 -60Υ-.ρωστήρ ὁπἐπαφή ϱὝἩ. ἔγωγδς α (δι αποπτομ ξ- 

νη γῇ). 


'Ἡ ὃι έγερσις παζ ᾽ἀποπατάστασις τοῦ διοµόπτει μα 
άποπαθι στῦ τό’ πὔπλωμς (4): 


! (4): Ιἡ εἷς Ἠπδ ἐς ορ ς τεπαφή ΕΣ µιοζς ος 
-"ἐππομπή σηµότων -. λῆφις σημάτων ε{ε ΈΕντρον Β-.μεταγωγή 
τῆς ἐπαφῆς α, ... ο... 


Μέσῳ 
συν δρομητι 


τῆς ἐποφῆς α δι απόπτέται ια ἀποπαθίσταται ὁ 
. 


ς βρόχος πας πραγµατοποι εἴται Ἱ ἐπιλογή. 


Κατά τήν δν άρπειοαν τῆς συνδιαλέξεως τό πῦπλωμα (| 
εἶναι δι ἄπεπομμἔνον πας, ουνεπῶς, Ἡ ἐπαφή ο εἰς τήν δέ. 
σιν Ἡ, η | 


“Απόλνσις 


μα 


Γπτῶν ΤΑ, παέ προπαλοῦν τήν διέγεροιν τοῦ θωστῆρος Ὦ, 


Λ,1.2. Κατεύθυνοις Β πρός Α 


οτάᾶστασις ηρεμίας 


ν 


' Πιὲ τήν περέπτώσιν αὐτήν, ᾿μέσρ ποῦ καταληφθόντος 


τελιποῦ ἐπιλογέως, ὀφαρμόζοντανι Ἠλῆσέις Τ5Υ εἰς τά ὅρια 


2.4 τοῦ μετοσχηματιστοῦ Ἡρ. 


λὶ μλήδεις ἀνορθοῦντα", ὑπό τῆς Υεφύρας τῶν. ἄνορθω- 
| Ἡ 
ἐπαφή του εφαρμόζει δυνἁάμικόν γῆς εἷς τό ὅριον ἐμπομ- 
πῆς σηµότων..Τά σἩμανα.-σψχνε-' 2625 Ἡπ φθάνουν εἰς τό κ ως 
τρον Ἑ παν περοπολοῦν τήν. δι ἔγερσιν τοῦ ρωστῆρος.ΛΔ. ’Ἑ 
παφῄ α δι εγεέρθει τόν Δ, τοῦ ὁπούου -αἱ ἐπαφαῦ Χρ ὃ- 
φάρμόξουν πλήσενς Τ5Υ εἰς τά ὅρία Ί-2 τοῦ Μπᾷ 590, λὶ 
ηλήσεις ὄνορθοῦνται ὑπό τῆς ΤΑ μού διεγεύρουν.τόν ρω- 
στῆρα Αι. "Ἡ ἑπαφή τούτοῦ αἨ προµαλεῖ τήν διέγεροιν τοῦ 
Ἡ εἰς τὸ ηύηλωμα οἩ | 


| | - | 
(5): Τάσι ο- 60ἵ-. ῥωστήρ Ἡ- ἐπαφή ος -.παφή αἲ-τη. 


ττ Ἠέσω τῆς ης αὐτοσυγπρατεῖται ὁ Ἡ ἐνὼ µέσῳ τῇς | 
. Μ ξ -, Μ ἳ ὰ 
Ἡ προπαλαεῖται Ἡ ἄφή τῆς λυχνίας Αἶιγ διά νά εἶδσποι ηθῃ 


΄ 


η τηλεφωνήπρνα, ὅτι Ιπαλεῖταν. -. 

"Ἡ πηλεφωνήτρνα, διά νά ἀπαντήσᾳ, εἰσάγει :τό βόσμα 

εἰς τήν πυφέλην Ἠᾶέ προπαλεῖταϊί ἡ δνέγερσις. τοῦ ρωστῆρος 
Οῦν ὡς εἷς τό µύπλωμα (9). αν - πω 
«Ἡ ο οτω. | τι ο ον ο 

ποιφή ος προπαλεῖ τήν ἄποδιάγερσιν τοῦ Ἡ ος 


- ο η - ὃ ἆ ως οκ 
'Ἡ ἐπαφή πο προπολεῖ τήν διαµοπήν τοῦ πυπλόμα -- 


τος (1). οὕπωςν τομή ὅ εἰς τό Κέντρον «Β. µετάγεται εἰς 


ών δέσιν Ἡ παί ὁποπαβέσταται ὁ συνδρομητιηός βρόχοςιζα-- 
Ἔοιν αὐτοῦ δι αµόπτεται ἡ ἄπρστολή πλήσβων ἐν τοῦ αὗτο.- 
µάτου. Κέντρου. -- νι εδ ως ον ὃ ο | 


ε 
: 


πλαν ος . 


1ρ4 


ᾱ. αν ες . 


᾿Απόλυσις 


'Ἡ τηλεφωνήτρια ἐξάγει τό βόσμο ταί διακόπτεται τό 
πύμλωμα συγπρατνήσεως τοῦ ρωστῆρος 08. Οὕτως,, ἀποπαθέστα. 
τον τό πύπλωμα ἠρεμεας αὸ Μον πς ο Ὁ 


το 


-. 


14.5. Μετολλόήτης τοπιγῆς σουστοιχέας: - 


.- ς 
« Ἴν . 


᾿Εάν εἰς τήν πόλιν Α ὑφίσταται ο ον. τοπι πῆς 
σύστοῦ κύχε, δέν τοποθετεῖται ΜηΦ ποῦ;' ὀλλά µ ᾱ "Ἠυφέλη. 
τοῦ µεταιλάητου συνδεσμολογεῖται ὥς-εἰ[ς τό σχ.ι Ίσως... 


. Βὲς τήν µπατόστασιν ἠρεμίας, µέσφ τοῦ ἀγωγοῦ 6 τῆς 
πυφέλης ἀποστέλλέται συνεχῶς ἡ τόσες σημάτων 2625. Ἡπ 
πρός τὸ Κέντρον Β. | 


᾿Βάν. ἡ πηλεφωνήτρια ἐπινθυμῇ νά µαλ ἔσῃ ἀστιπόν. συν -- 
δροµητήν τῆς πόλεως Β, εἰσάγει βύσμα εἰς τήν Ἠδφέλην, Ὁ- 
τε ὃν αμόπτεταϊ, µέσφ τῶν ἐἑλασμάτων τῆς Ἠυφέλης, Ἡ 'ἁπο-- 
στολή τῶν πλήδέων. Οὕτω, πραγµατοποιεῖται ἡ πατόληφις. 


| Κατά τήν ἐπιλογήν, πε τῆς Ἐποφῆς πο τοῦ Ὀέσπου 
ἐπιλογῆς ἐφαρμόζονται παλμοί Ὑῆς πρός τό ὅριον ἐμπομπῆς 
σημάτων Α., . ε 


'Ἡ ἀπόλυσις ἐπιτυγχάνεται δι’ ἐξαγωγᾶς τοῦ βύσματος 
ἓν τῆς πυφἕλης. οι ρω 

"οταν Ἡ τηλεφωνήτοι Ὃ η συνδρομητοῦ της | 
πόλεως Β, διεγείρετοι ὁ ἀγγελτήρ Α ὑπό τῆς τάσεως ηλ ἤ-- 
σεων Τ5ύ. Οὕτως, εἰ δοπον εἵ τμ’ ἡ” πηλεφωνήτρια ὅτι μαλετ.- 
ται παν εἰσξἔγει βύσμα εἰς τήν ποφέλην ο Διά τῆς ἑνεργεί.. 
ἃς τούτης ὂι αιόπτεται ᾗ ἀποστολή τῆς συχνότητος 26 05Ηᾳ 

πρός τό Ἐναντι πέντρον καί συνεπῶς, Ἡ ἔπαφή α εἰς τό 

Κέντρον ἀὐπό µεχάχεται εὖ ε’ασήν. θέσιν Ἡ. (σχ. 101). Μέσφ 

τῆς α ἁπόμαθίόταται ὃ ουνδροµητι πός βρόχος»παέ διαῄόπτε- 
ταν ἡ ἄποστολή πλῄσεων ἔπ τοῦ αὐτομότου ἘΚέντρους 


κ 


Ὃν "Ἠϊπροφοδότησι, ς πῶν (φεβεσ: συστηµάτων ἐπ ῥαγμαποποιεῖται 


εἶἴπει µέσῳ ἠοινῶν.. τροφοδοτι πῶν διατάξεων : με]άλης σα 
ος εἵἴτε µέσφ ἑδιαμτέρας δι’ ἕπαστον ἑνρίωια 3/Σ-µονάδος 
Έροφο δοτήσεωςε Ώϊξς ἀμφοτέρας τάς περιπτώσεις, παρέχον- 
ταν πρός τό ὄ/Σ αἱ ἁπαραίτητοι τάσεις λειτουργίας, ὑπό 
ποτάλληλον ὑἑσχύν. . 


ι 


ο... ποΛΙΣ αἁἅ ο ----ς 


ο ση 


.΄.... 


ἅα 


ο κλδβις σημάτων 


ες Ὁ ετεκ Ἱερμοπωή ῥάτοδιςιτ Αι 


ο 


: 


ας 
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Βὶς τό ἴσχ. 102 δειπνέεται Ἡ μονές τρθφοδοτήσεως ξ-- 
νός συστήματρς 12 πηλεφωνενῶν διο ὃς ὕσεων τό ὁποῖον χρη- 
σιμοποι εἴ ἠλΕ τρονιπάς λυχνίας, "0 μετασχηματιστής 

γέφυρα τῶν ορεωτῶν Ι Έως 4 παί τὸ φ' (λτρον ἐξομαλύν- 


σεως Ὁι, ὂ,, ὂρ ο ουν τήν ἀνο δινήν τάσιν τῶν λυχνιῶν 
.12 1. ' 


Σχο 105. Κονάς τροφοδοτήσεω ά ἑνός ῷ σ, 


χρησιμοπονοῦντος ἠλεπτρονιη σ λυχνί ζο 


4 τυλέγματα ττ νπαέ τἳτ κ τός πναλλασσομέ- 


| 1οἹ 

νάς τάσεῖς 6,5 τ κᾶς «20Υ διά τά νήματα 9ζριάνσεως, τῶν 
δ66᾽ διαφόρετιοῦ τύπου λΌχνι ὄν, . διά τῶν 'ὅπο (ών ενας ὃ 

Φώδι ἄσμένον τό “σδοχημα. στα μωβ : 


/ Τέλος, τὸ τύλιγμα ΤΥ παρέχει τήν -τάσιν πλήσεων 
6οτ, 50 πας. -. 


Τά στον χεῖα Αι --ᾱ εὗναι ὀσφάλεναι τῶν ἐπί µέρους 
τμημάτων τῆς τροφοδοτιπῆς διάτόξεωξ, 


"οταν τό ὃ/Σ ἐργάζεται διά τρανξίστορ, τότε ἡ μονός 
τροφο δοτήσεως πρέπει νά παρέχῃ τήν συνεχή τάσιν λεντουρ. 
γίος τῶν τρανξέστορ; ἡ. ὁποία εἶνδι συνήθως μιπρᾶς τιμῆς 
(π.χ. 249), τήν τάσιν σηµατοδοτῄσεως παζ τήν τᾶσιν λὰς 
σεων, | π πω το, 


᾿Ἡ βαθµίς, Ἡ ὁπαία παρέχει τήν τάσιν λειτουργίας τῶν 
τρανξύστορ, ἀποτελεῖίαι ἀπό δύο ᾽τμήμαται τό τμῆμα ἄνορ. 
Φθῶσεως τῇς ἐναλλασσομένης τάσεως τοῦ διπτύου καί τήν µο-. 
νάδα ρυθµίσεως (σχ. 104), ο. 


Ῥχ., Ί04. Ἐροφοδοτικόν 4/Σ, χρησιμοποιοῦντος -τρανξέστορ. 
νο Ἡ µονάς ὀδτῃ ἔχει ὡς προορισμόν νά διατηβῇ σταθεράν 
τήν τάσιν ἐξόδου,ὅταν "Ἔό. ρεῦμα τῆς ἠάτοναλόσεως µεταβάλ- 

"λαδται μεταξύ μιδεέ µεγίστης  μαῖ μιᾶς ἑλοχίστης τιµῆος | 


τΗ λειτουργία ἥς µονάδος ταύτης βασίζεται, συνήθως 


ἐπει τῶν ί δι ο τή” ὧν τῆς διόδόυ ΣΗ8ΝΕΕΒ.᾽ "Ἡ Καμπύλῃ λεντουρ- 
Ὑίας μιᾶς διόδου ΖΗΠΕΕ φανέται εἰς τό σχ. Ί105.Συμφώνως 


198 


πρός τήν παμπύλην παὔτην, η δα ο ςιρυμπεριφέμεας., ὃε 
συνήθης δίοδος, ὅταν ἐῖς τά ἄμρά της Ἐφαρμοσθῇ Ἰάσις 
ὀρθῆς ποχιἠότητός, Κάτά τήν ἁἀνάστροφον ὅμως πρλιηότητα 


[ Ἴσαις Ζ6πεν | .- 
(ο) 


Σχ. 105. χαραµτηριστινή παμπῦλη 
τος λειτουργίας διόδου Ζθηθπο 


ναί μάλιστα. ὅταν ἡ τάσις σος μίαν συγπεπριµένην τν- 
μήν Ὅν ἡ ὀπρία  παλεῦται τάᾶσις' ΖΒΗΕΒ, Ἡ δίοδος διαρρέ- 
ποτ 


εται όμως. ὑπό δεύμοτος ἁναστρόφου φορᾶς, .. 


"ν ἁπλοῦν πύπλωο ῥυθμίσεως τῆς τάσεως ἐξόδου διά 
τῆς χρήσεως διόδου ΖΕΝΣΒ ολ λὸν εἰς τό σχ. Ί06. 'Ἡ 
πόσο, ἐεδτου λαμβάνεται εἰς τά. ἔπρα τῆς ντι στάσεως ος, 
ἡ: ὀποία µετά της Ἑ "ἀποτέλεϊ :διαι ῥἔτην “τάσεως, "Ὅταν ἢ 
τᾶσές ἐξόδου Έχῃ τήν πανονιµήν της τιμήν, τότε τό σημεῖ-- 
ον λειτουργίας τῆςυδιόδου εὑρίσπθται περίπου εἷ-ς τό μέ- 


. 


κ Μ- 


δοσμε μμ 


/ 
/ 


129 


δά αὐξηθῇ ος τό; ῥεῦμα ΙΤ καί 96 μειωρθῇ ἡ τέσις εἰς ἰτά 
ἄπρα τῆς Ἐλ. Συνεπῶς, ἡ ἀνάφτροφος τάσις, ἡ-ὁποίὸ ἔφαρ-. ' 
»εΌμα µινπροτέρας, ἐντάσεως. Οὕτω, τό συνολυµπόν δεῦμα τ-. 
ποψέρχετοι εἰς τήν πανονικήγ-που τιμήν καί, ἔπομενως, 
ἡ τόσις εεό ἕου θά. δυο τήρη θῇ-.σταθερ ἅς τι τς 3 ες, 


-- πα ΕΕ 
θις, εἰσώδεςι, σπορ 


αν σον ος 


Ἰν 


ος το υπο. . ; 
' ο ϕ Ἅ ον -. α- 
υὉ ὃν ά--- ---άσις εἰδόδου | 


Σχ. 106. Απλοῦν κό." Ἆχ. 10. Σταθερόποί- 
Ἠλωμα χρησιµοπονή- ος πας Ἕξόξώς μέσφ:πα-. . 
σεως ἄθμθς ο. - 


Ἠές τήν πρᾶξιν- ὅεν χρήσνμοποιεῖται «6 ἐΜιλοῦν' πδπλω- 
μα τοῦ σχ. Ἰ06,. διότι τό Ρεῦμο πό ὅποῖόν΄ ἐπιτρέπεται νά 
διέλθ διά τῆς ΖΗΜ8, εἶναι μικρᾶς δυνήθως τιμῆς πας. 


δέν ἐπορχεῖ διά τὰς ἔνάγκάς τῆς ποταναλάσεώς, Ἄνά τοῦτο: 


χρησυ µοποι εἶἴταιν διόταξις ἐνισχύσεως διά τρᾶνξέσπορ: ἡ δ. 
ποία ἐπιτρέπει τήν ἐμμετάλλευσιν τοῦ φαινυμένου- ᾿Ζ8ΝΠΕ 
ἑὲς µεγάλας τεµάς Ρεύματος ἴσχε 107). - ο τι] 


15» ΠΒΕΙΓΕΛΟΑ ᾠαρησσώς Ῥιλκαῤνακων πΥσεηιμταΝ- 
16 8 δ 5 ΔΙΟΔΒΥΣΕΩΝ πχπος ΡΑΤ-115. ο μον 


Ἐν ο ος 'τριῶν᾿δεοδεύσεὼν. Τό ερματε μόν΄ 
ζάντρον:. τό ὁποῖον ἁμπέμπει 'τήν. ζώνην, συχνοτήτων Λ-Ίό 
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κια καξ '"αμβάνει τήν Εόνην 18.ἱβ1..ΚΗα παλεῖται Κέντρον 
Ακ πενῷ νσ ἓτερού: Κένσρονς, τό «διο νου. πμ. λ ήν. Ἑόνην., 
18051, τπε μας. λαμεόνανς την ξώνην τς Εῆπι παλεϊῖταν Κεντ” 
τρον Ῥ9 τν 


οι 


ων απο ας π : ο. νὰ 
... ον ος τ .᾿ Σ τε 


- ο Ἔνη 5 ο πὣὩν δύο  εῥρατε τῶν ο τον 
300 πο 


| αι” αὖ ῆς περιοχής συχνοτήτων ἡ- 351 ΚἩπ εἶναι 
Ἐδνατη μας ἢ μετε ἴδοσις 6 τηλεγροφιπῶν διοδεύσεων, ἐνῷ, 
ἑάν περιορι σθη ἡ ζώνη ὀμνλίας 500.-.3400 Επι εἶναι δυνα.- 
πή παΐζ Ἠ μµετάδοσίς ο τηλεγράφι πῶν διοδεύσεων ο 
ἑκάστης διοδεύσεως ὁμιλέ ἄςε | 

αμ δ (αὔύστημα διαθέτει διάταξιν ο αρ δει σορθοπή- 
απῶξ των. μεταβολὍν. ἅποσαβ ἔσεως τῆς, ἀναερίόμ γραμμῆς» 


ος { 


κ ῦχ ση, ολ λάτων: πθ05 Ἡπ, 


ε.α. 


-Ἡ πᾶραγωγή τῶν φερουσῶν συχνοτήτων ἐπιτυγχάνεται 
διά δια α,ρᾶέσεως τῆς συλνότητος ενός πηρυστολλιμοῦ παλανσῳ- 
τοῦ. να ΚΗπι 


| σὲ Ἡ πσμας δι αμορφωτᾶς διοδεύσεων 3 χρησιμοποτοὕντά 
αἲ. φέρουσα: 96, ο, ο, ο ην (ἁφτιστοίχως,. δι ὅ υτάς, δις 
δεθρεὶς.. ο ον πας ἐπιλέγετᾶι ὃ πᾶτῳ παράπλευρος: κών; 
Σχηματέ ἔτι οὕτως, ἢ ζῶρη συχνοπύτον, 4.96. ΚΕφς. ἡ. 
πο -ἑι” ος τήν, ρου τοδιδι ἁμορϕώροῦ- Υγρορ μες 
διᾷνα ά πρβ ήν π. ξό η ο ῃ ςν- . π. ωβρουσα, οώση, .. 
ὑναφορ οταν . Ἰν, ονφοτῄτως, :ξξαβτωμένην ζό τόν τ 
ματ κόν. σταθμόν ια ἡ. Ὦ μιας ὑπό τόν. πόπον: μεπαδόσε: 0 
ρποῖος ο Ως δς υμνύστας ευς το σνς οκ 
ὑπάρχοι: «ν' ἡ τύποι (Ἠ,Ό,α, ωα οτπ ὑπαρένς εν 4 τόπων εἳ 
τὰ ἐναέρφα τας ις,-οὐνῆῃς ὅρς ηρίας: ναθιατᾶ υτή 
φωνέαν ἁατάληπτον. Δνά τήν μαοτανόησιν τούτου, ὕστω τὸ 
μάτωθι παράδειγµα; Βὲς τόν. -δ αμορφωνήν.. «πο Ίμει. ο... 
πῶς ἓνός 8” τερματιποῦ τύπου Ἑ, ὃστοω ὅτι εσερκεπα ει 

υχνότη.ς 9000 Ἐσ, ἡ οποία ο ρα)” ν. τήν φξροισοῷ ο6.- 
τΗῃ, Ἠὺυς τήν Ἐξρδον τοῦ δι σμορφωτοῦ θά ἐμφάνι σῦῇ ῶέ συχ-. 
νότης: 96.2Ξ9/ ΚΠε, ἐἑνῷ. αἰς τήν Ἐξοδον: τοῦ. ο τς οὔ 
γραμμῆς ὑς-- φυχνόνης» 11494590 ἆβας; 3 ος 


"Ἡστω, ὅτι ἡ συλνότη ς όν "36 κηό εδ ο λῷ” ην 


-.) 


'.. ο, 
γ΄ ζόνην- 18-έρ]- Κμα ποαλεῖται «Κένηρον ε 
ὕσρρνν, το πόλου, θλμιά μπδι ον τανην., 


κ, ο. σε : ρε) 


σεις: μεταξύ τῶν δύο τεθματϊι πῶν Κένπρων. 


περνοχῆς συχνοτήτων ἠ-ᾱἡ ΚΗα εἶναι 
ο ο ὃ τηλ5γραφι πῶν διοδεύσεων, ἐνῷ, 
νη ὀμιλίας 200-.2400 σε. εἶναι δυνα» 
τοιῶν πηλεγραφινπῶν ὃν οδθύσεων μέσῳ 
ὁμιλίας. - 
θότει διάταξεν αὗτοι ο ατον έν σορροπή- 
ο μὴ τῆς, ἐναερῄφν Ὑρομμῆ οἳ, 


ὤνὸ 38ο Ἠξβς 


ο. 


φερουσῶν συχνοτάτων πενυ να ον. 
συχνότητος Ενός µηρυσταλλιποῦ ταλαντω- 


πήπων.. (σχ. 106) .. - | 


ρφωτάς διοδεύσεων χρησιμοπου ο τα 
68, Επ (ἀντιιστοίχωςς- δεά τάς δο- 
ἐπιλ ἀγετᾶς ἡ νάτω παράπλενρος: ας 
κἩ εῶρη, σὺ χνομας των, 84.96. ας; 
μ, φέρρυσόν τρ "δι ἁμορφώτο ῦ» Ὑρορμάς 
η Ἔγῃε μπα], ο. αι. Ἡ Φβρουσα, μώτη, κ. 
συμφοτῄπων ο ορωμέ ην ὅπό τόν τε 
. πια ἀπό πὀν ΠΟ Ν" μεπαδόσε: πρ 
τον, ως) δουκνύσταν εὓς τό οχο τρ 
ο Ἡρ ο οκ. ο αι μμ αοξις τῶν « τόπων .: 
αππῄῃς,, ως . ἀρτηρίας: παν οαπθπήν "ορ οαιι 
Διά τήν πατανόησιν τοσο ὥστω τὸ 
Ες τόν. δὲ αμοῬφωνήν.. πας με ο ολν 
αποῦ τὐήου  , ὁστο ὐτι ᾿Εεσξρχετᾶ 
ὁποίό δ, αμο ρφῶναὶ ν. τήν φὲρουσαδ ο οὲς- 
τοῦ δι αμορφωτοῦ ος ἐμφάνι σῦΏ ὣξ συν. 
ὀνῷ, εἰς τήν Ἐξοδον τοῦ Ἑ αμοαμεοῦ 
. 11459 4390 δῆμε: δω 


δη, τῶν ον μη οι. πα ν.δ. 


.. 


ο 


ἆ 
ι 


κ 


μβκιωου πρό: 


ού 


πνου Βοτ-19 { 


υ το 
ΟΕ ΑΤΤΙ. 


π 
πτιη 
πι 


.. 


νο πω 
- ζρ τη 
] 


-α α : 
ων πα- 
ο ος 


δισφῶνίας, εἰς 'τό ἐναξέριον ᾽ηὐηλώνὰ :Ἑγός ἄλλου . φερεσθχ.-- 
νου τύῆου «Ἐ. Ἁστη. θά πο διίαμο ῥφώθᾷ 'εξς τόν ἀποδιαμορφώ- 


 Ἡ ουχνότης αὕτη 94 ἆπο διαµορφώθῃ εἷς τόν ὅπο διἁμο ρφωτήν 
Ὅτῃς Της δὲοδεύσεως τῇ βοηθείς τῆς φθρούσης 96 ξΗς να 


Φᾷ προ Λύψῃ Ἡ χαμηλή συχνότης 1 2610551 ΚΗπ. Δηλαδή, µία 


της Ἰ. ΚΗα. τοῦτο σηµαίνει, ὅτνἩ ὄφι σταµένη δισφών 
πατᾶστη ἅματάληπτο - ἄν | πο ον ον 
16.3.” Οδός ἐππομηῆς (οχι 199) | 


ο πά ἐν τοῦ συνδρὀμητοῦ ἐππεμπόμενα. Ρέύματα ὀμιλέσς 
φθόνουν εἰξ τά δρι ἄξ--» τῆς τερματιμῆς διοτάξεως οί μέ 
σῳ τοῦ” σπέλους Εππθμπῆς ταύτης εἰς µετοσ) Ίμάτι στήν ' Ἆπι.- 
τροποµένη στάθµη εἰς τήν-εἴσοδον τοῦ µοτ τοῦ ἀπό «4. Ὁς 
ως 4 Φπ. "Απολουθοῦνε στοιχεῖον. ὧπο σῥέσεως, πἐριοριστής 
μας δύο στοιχεῖα ᾿ἀποσβέσεως. Τό ἑπόμενον φίλτρον. ζώνης 

πυτρέπει τήν εἴσοδον εἰς τόν διαµορφωτήν διοδεύσεως 
τῶν: σημάτων ὁμιλέας, τά ὁποῖα πατόλοαμβάνψὸυν τήν περιοχήν 
συχνοτήτων 200--2400- Πα. Πὶς τόν διοµορ φωτήν. πε οα 
μα Ἡ φέρουσα 96 ΚΒσ καί ονά τοῦ ἀπολουφθοῦντος φίλτρου 
ἐπιλέγεται ἡ- ἕνω παράπλεύρος ἕώνη 92-ος ΚΕΠ. Α΄ Εξόδοι. - 
τῶν ὄντιστούχων φίλτρων καί τῶν Ἠλλων' διο δεύσεών ἡψοῦνα- 
ται, σχηματιζομένης οὕτω τῆς ζάνης δυχνοδήπτων 84-96 Εᾳ 
(στόθµη «46 ἃ τ). 'Ἡ. ἑώνη αὕτη.  ἔνισχύεταν μαί 5ἱ σέγεταί 
εἷς τόν διαµορφωτήν γρομμῆς, Ένθα νά -ᾱι παέ ἡ ποτάλ.- 
ληλος φέρουσα. ἡ πε ἀνωτέρῳ σχέδιον συγνοτύτων), Αμολόυ-- 
ἢοῦν Ἐν φίλτρον διελεύσεως ἕὔνης, τό ῥποῖον ἐπιλέγει τήν 
ἐπιθυμητήν πορόπλευρον ἕόνην, παζ εἷς ἐνισχυτήςοἒ[-ς τήν 
᾿εἴσοδον τοῦ ἐνισχυτοῦ ε{οάγεταν καί ἢ ὁδηγδς συχνότης 
διά "τήν αὐτόματον ῥύθμισιν τῆς ἐξισώσεὼς. Μετά τόν ἕνι..' 
σχυτήν ἀπολουθεῖ Ἔἕν ὃν Ἠτύωμα, ὃνά τήν δι όρθωσιν Ἱῶν ὅ-- 
Νωμελιῶν εἷς τά Έπρα τῆς πομπύλης διελεύσεώς τοῦ. φήλτρον 
κατευθύνσεως ἐμπομπῆς. Πρό τοῦ τελι κοῦ ἐγγσχυτοῦ ἑπηπὸμ--. 
πῆς ὑπᾶρχει στοιχεῖον ἀποσβέσεως, ῥνθμι ζόμενοφ τό ϱ ἕ.. 
ως {5 ἄΒ εἰς βήμοτο τοῦ 0,5 ἂΒ.ς Τό φέλτρον ποτευθύνσε-. 


ως Εηπομπῆς ἐπιτρέπεν, ἐν συνδυασμῷ µετά τοῦ φίλτρου μα. 


τευφύνσεως λήφεως, τόν δι στις ὁδοῦ ἐππομλῆς ᾱ-. 
πό τήν ὁδόν λήφεως, Ἑξς τν τορματιιὀν Α, τό Φίλτρον κα. 
τευθύνσεώς ἐππομπῆς εἶναι βαθυπερατόν' καί τό' φζλέρον μα; 


τἐυθύνσεως λήφεως ὑφιπερατόν. Βίς τόν τερµαάτιπόν ὮἙ, τά 


Ί 2 2 

δύο φίλτρα ἀντιμεατατίθενταον. Μεταξύ τῶν φύλτρων πόοτευ- 
Ῥύνσβως παΐ. πῆςα γρομμῆς. μιετοδόσθως ὑπᾶρχει εἰς µετάσχη- 
μάτι στής προααρμο]ῆς (στάθμη. εἷις ήν. αδήν. τοῦ ῥβεασίης 
ματιιστοῦ προσαρμογῆς: ΤΠ. λε χα | | 


ο. "οδός, Ἀήφεος, (6ά. 109) 


πό ἓν τοῦ. νι τερμάτι ποῦ. Κέντρου ἐκπεμπόμονα σή- 
µατα φθάνουν. μέσφ. τῆς ἐναερίοῦ. γραμμής, εἰς τόν-µετας. 
σχηματν στήν προσαρμογῆς παές δι ἔρίονται νά τό φζλτρον.. 
πατευθύνσεως λήψεως, διά νά. ὁ δηγηθοῦν.ε εἷς χει ροπννῄήτως. 
δυθμι ζόμενον στον χεῖον ἐποσβέσεως (συνολιπῆς δυθµύσεως 
Ί 48 εἰς βήµετα Ί ἄΏ). ᾽Απολουθεῖ χειροπιυνήτως ῥνθμι- 
όμενον στοι χεῖον ἐξ νσώσοως φας ὃ- οὐτόμοτος ἔνσωτής, 
ἡ λειτουργία του ἐξηγεῖτάι εἷς τὸ ο, 16.5) ἀῑετά τόν 
ο ρν λήφεως, ὁ ο ο σνο Ὁ μμῆς μετοτοπύζξει 
τήν λομβ ονομένην ζῶνην. συχνοτήτων εἶ ὁ τν περινοχήν θ4- 
26 Κῆπο Ἰόν πο δνάμορφωτήν γροαμμῆς ἐπολουθεῖτ ναί τερος; 
οἷς τήν ἔξοδον τοῦ ὁποίου (στάθμη -1Ί ἀΒσ); «Θυρύσποντοαι 
ἓν πορολλήλφ τά τρίς «φύλτρα, ἑῶνης τῶν τριῶν διοδεύσεων. 
Ἱό φέλτρον ὀθης. της. διο δθύσως, 4, μπιλόγει, τήν περιοχήν 
92-.96 ΓΗΣ ποαί πήν ὁδηγεῖ εἷς,τόν- ἑ ποδιαµορφωτήν . δι οδεύν 
σθωςο "Ἡ ἆπο δναμόρφωσι λαμβάνει” χόραν. τῇ βοηθοίᾳ.. της. 
φερούσης 96 ΚΗΣ, ἓνῷ τό φέλτρον ἕώνης, τό ὁποῖον: ἁμολου- ΄ 
βεῖ, ἐπιλέγεν. τήν πάτω, παράπλευρον ἕώνην 0-4 η, δηλα-- 
δή. τήν. ξώνην ὀμιλέας. 'Ἡ. ξώνη- ὁμιλέας. μξσφ τοῦ. ἔνισχυ-.. 
ών «καμηλῶν «συχνοτήτων -- (στάθμη. εἰς τήν Ἐξοδον «τούτόυ ᾱ-- 
686 ἕως -4 ἀλτ) παΐ. τῆς τορμοτιγᾶς δι ατάξεως φθάνοι 
ς --- τά οὄρν ασ ναί ἐκοῖ δεν εἰς τόν συνδβομητήνα 


δι δ. Αὐτόμοτος. ῥόθμεσις ἐξνοέσεως οἳ Ῥοε ο) 


Διά τν µ. .. Βν ἀποστέλλεταν συνεχῶς ἒε εκάστου τ ο 
μάτι κοῦ σταθμοῦ.Ἡ ον γός συχνότη ςωὴ Ἡ ὀδηγός | ὑφύσταταν 
τάς :ἁποσβ έσει,ς. μας ς μεταβολᾶς. ἁποσβέσεων, τᾶς ὁποί-.. 
άς ὑφέσταταν. ... εἲς Κόνη ἔμπομπᾶς τοῦ τερματικοῦ παζ.. 
φθάνει εἰς τήν βάσιν τοῦ τρανζίστορ 18 τοῦ Ἑτέρου τεῤ- 
ματι ιιοῦ -μασῦ. μξ τήν. ζόνην ομιλίας (σημεῖον 1 εἷς στ, 
σχέδια 169 μας, 110). Ἑές τήν Έξοδον τοῦ ται Ἡ ' ὃ δηγό ἒ.- 
νισχύεταν, ἐπιλε ἔγετον δι ᾿νός φίλτρου». ἁγιοχθετοι ο 
νέου καί» ἑνορφοῦτάι, : τον η στάθμη. πῇῃς οδηγοῦ. μετοβλ 
9ῇ πατά «0,5. 48) αῑς ἀνώρθωμἔνη τόσις ταύτης πρὸ παλεῖ- οἱ 
λειτουργέαν- τοῦ ἠλεπτρον ιν ποῦ διοκόπτου ὃ παζ,- οὕτως, οἳ. 
τετραγωνιγοί. παλμοί. τῆς. γεννητρίας 8 εἰσόγρνταν εἰ6.-τι 
πόπλωία τῆς ἠλεπαρονιπῆς µνήµης (σχα, 11ο). » Ἡ δάδα ο αὕτῃ 


ἱ -Ίά έως «1αἱδΥ 


πό δρα ο ον ιονής 


49 ὁ οοι-φαργ 
ια» 


φέρουδα ἀποδομορφωτοῦ. 
ὑρομμῆς 


Διόδευσις .. Κάώλομα . 
| νιμῆς Ανήμης, 


τος Διόδευσις 3. 88 ΚΗΣ 
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νιπή μνήμη πορδγει ἐντέστοιχον συνεχῆ Τόσιν, Ἡ ὁποία ἓ- 
νισχύετοι ὑπό Ἑνός ἐνισχυτοῦ συνεχοῦς τάσεως. "Ἐ Έξοδος 
τοῦ ἐνισχυτοῦ τούτου παρέχει τό. ῥεῦμο διά τήν θέρµανσιν 
τῶν θερμίστορ ΤΠ πού 1Βς. πό πύπλωια τῆς ἠλεπτρονιμῆς 
µνήµης εἶναι ἔξανρετικῶς σύνθετον γαζ ”,χει ὣς βαᾶσι πόν 
προορισµόν τήν ῥύθμισνν οὕς ἐντάσεως νοῦ δεύµατος Ῥερ- ΄ 
µάνσεως τῶν θερ]ιέστορ συναρτήσεν τῶν μεταβολῶν τῆς στ 
οµης τῆς Ὀδηγοῦε εως ὀνεφξέρβη εἰς τό πεφο Ί0ν2.2.δο ἩἹ 
ἐντίστασις τῶν θερµέίστορ ἑξαρτᾶται ὅπό τό βεῦμα δερ”.. 
µόνσεως τό διεργόµενον ὃνόά τῶν νημάτων δερμάνσεως νι. 
Τά Φερμίστορ 18, ναί ΤΗ εἶναυ τοποθετημένα εἷς τήν Ἐθε ἳ 
ἔοδον δύο πυπλωιότων ἐεισῶσεως, τῶν ὅποίων ἡ τελυ μή δρά- 
σις δά ἐξαρτηθῃ ἀπό τήν τιμήν τῆς, ἂννι στόσεως τῶν θερµί- 
στορ . ᾿ Ἐν συ)όφει» δύνοται νά λεχθη, ὅτν τά διπτυόμα-- | 
τα Α καί Ὦ προπαλοῦν ὃν «φορετι πήν ἐνήσρεσιν εἰς τάς δινα- 
φόρους συχνότητας τῆς λομβανομένης ζώνης, ἑλλά τό µέγε- 
ὃος τῆς ἀποσβέσεως ταύτης ἑεορτται ἆγ τῆς ἀντιστάσεως 
τῶν Φερµέστορ. "Ἡ ἐντίστᾶσις ὅμως αὕτη ἐξαρτᾶται ,ἓν τε-. 
λινῷ ὀνολύσει, ὅπό τήν στάέθµην τῆς ῥδηγοῦ συχνότητος, 

«Ἡ δρᾶσις τοῦ συστήµατος Ἀνξ «Ἡν παρίσταται. ὑπό τῶν «μαμ- 
πυλῶν 1 ἕως ὅ τοῦ σχ. 111. Σθλόηληρος Ἡ ζώνη συχνοτήτων 
ἐππέμπεται μέ τήν αὐτήν στέθµην ἙἹ ἀθτ᾽ (ομπύλη”τ} ο’ Ἡ 
ἐπόσθεσις τῆς ἑναερίου γραμμῆς εἰς τήν συχνότητα 21 ΚΕσ 
μεταβέλλεται μεταξύ 20 (ξηρός γπανρός) παό 60 ἄδ (Υρόμμή 
µέ πόγον) (μαμπύλη . Συνεπῶς Ἡ στάθμη εἷς τήν εἴσοδον 
τοῦ. µετασχημαάτι στοῦ προσἀρμογῆς ὃνά τήν συκνότητά 2115 
θά µπυμσύνεται μεταξύ --δὁ πας -ἶ- ανν 2). 0 µε- 
τασχηµατιστής προσαρμογῆς ναί τῷ φίλτῥρον πατευθύνσεως 
λήφεως προμαλοῦν ἐπόσβεσιν Ί ἂδ ο ὁλόηληρον τήν ζῶνην | 
(µαμπύλη 4). "0 πθιρομ{νήτως μεταβαλλόμενος ἐξυσῳ »..ι' 
τής προπολεῦ ἄπόσβεσνν 0 38 εἷςε τούς 21 ΚΗ: κας 22 ἂβ 
εἷς τούς 0 ζῆπ. Οὕτω προπύπτεν εἰς τήν εἴσοδον τοῦ αὐ- 
τομότον ως νοῦ κα παμπύλή 5. Ἆξς τήν πομπ ύλη τού» 
την ἡ ξστιγμένη γραµµή παριστᾶ τήν στέθµηνι ὅταν ο νου” 
ρός εἶναι ἕηρός πας: η συνεχής γραμμήι ἅταν. η ἐναέρνος 
(ραμμή Ἐχ παλυφθῇ. ὑπό πάγου» ϐ αὐτόματος ἐξνσωτής(ὃν- 
πτυόµατα | παί-ϐ) ὃν οὐνδυσσμῷ µετά τοῦ ὄμολουθοῦντος 
ἑνι σχυτοῦ, προπαλοῦν συνολινήν µεταβολήν τῆς ἐποσβέσεως 
ποτά 70 ἄΒ εἷς τήν συχνότητα τῶν 51 ΚΕα (-1ῇ-21:-28 ἀθτ 
καί --«/Ί49--28 ἅντ) Νοέ πατά 6 ἆ8 εἷο πήν συχνότητα τῶν 
ϱ ζῆς. Κατ αὐτόν τόν τρόπον: εἷς τήν Ἐξοδον τοῦ ἔνισχυ- 
τοῦ λήφεως ὁλόμληρος Ἡ ζώνη συχνοτήτων Έχει ᾿τήν αὐτήν 
τιμήν ὑπολύτου στάθμης (παμπύλη 6). 


το. αν, 19. "ο ο. ο ας 


χμ δς ορ. ααροητηριστήνά ε . | -- ο. | 
ποστς στα τον | 


νά τοῦ- ἓν λόγῳ ὂ/σ ἐπιτύγχάνοται «Ἠ  ματάὃς μέ 6 12 
τηλοφων ὑνῶν. δἱοδεύσεων µέσῳφ. ἐνοερέου. γραμμῆς, -ἲ δτο 


δύναται ἡνά. πορουσιόξῃ μεγέστην ππόσῤοσιν᾽ Τά εἰς τήν. 
συχνότητα τρ παν, 


μ.ν « ο . ον 


Διό τήν ᾽μετάδοσιν - τῶν 42 απο ον χ ησίμοποι εἴ- 
ας ην περιοχής συπνοτήτων 56- τ 5 Ἐπὰ, ἐνῶ κ τήν περίο- 
χήν {-32.ΚΗ5 εἶναὶ δυνατόν νά μετο 'δοθοῦν. πρεῖς ἐπ πολ ἔν- 
ΟΥ; μοδεύσει ς᾽ μέσφ: Ὅπλοῦ δΣ. ᾽Απομένει Π ζώνη Ὃ ο ων 
Ώ,θπδς-; ἁσησι ρόπομεἶται διά πτῄν µετόᾶδοσιν μιᾶς ἐπί πι.έ- 

ον πηλεφωνινῶς ἄνταποπρίσεως, οὕτω, ξάν γένη πλήρης α 
μετόλλεναις εμεδις ἐγφέρξου γρόμμ ῆς, δένει δυνατόν νά µε- 
τα δο θόθν ταβτοχρόνώς, 1.6: σος ξενςς 0) δισχωρισβός -- 

τῶν ὄνωτέρω περιοχῶν: συχνοτήτων ἐπιτυγχάνεται μάσῳ, φύλ.-- 
τρὠν, τά, ποῖα «τοπο΄  εετούντοι ὡς εἰς πό σχ. πν τν Β ἕνα. ᾿ 


πο. ψάρι πραπα ώρας ἄπρνς, οδοί µνονλς Ἠιπθία» μθφήν Φρα πκκωνωνο, 
ο ος 
μα ο ἡμμωῤραν πολ μλρσε Ὄσνας ο λα 


Ε τκδν 
ως πας 


Σχ» 119. Ὄριαρα ρα 


μμῆς κας διατάξεις προστασία, 


ην 


δὲ Ὑραμμή, καπαλ. ευ, | - νο ὃν ανᾶξ εων 
όλειαι, ολΕΕ η ον με εἷς τά φίλτρα γραμμῆς. "Ἂν 
ος ο: ρατόν φέλτρον ἐπιτρέπεί τῄν ὑμέλευσιν ὅλων τῶν 


συγνότήτων ἄνω τῶν 26 ΚΗΣ, ἐνῶ, ἕν βοθυπερατόν φίλτρον 


ον. 


(δε 
πντρέπει τήν ἔνέλευσνν ὅλων τῶν συχνοτήτών πάτω τῶν 25 
Ἡπ. Αὶ Ἐξοδοι τῶν φίλέρῳμ 'μέσφ. ποταλλήλου ζεύγους τοῦ 
καλωδίου εἰσαγωγῆς συνὃξονται πρός τάς προστατευτνπάς 
διατάξεις τοῦ Κέντρου. 'Ἡ ὄνωντῶν. 26:ξἩα ζώνη Ὁδηγεῖταν 
ετά τάς προστατευτιηάς διατάξεις εἰς τό Ίρπλοῦν ὃ/Σ.' Ἡ 
ὑτέρα ζῶνη ὁδηγεῦταν-ξές δύο. φζλἜβα ποποθετηµένο ἓν πα- 
αλλήλῳ, τό ὁποῖτο. συνήβως' τοποθετοῦντοι ἐπέ τοῦ ἐπριόμα- 
τος τοῦ 2πλοῦ δ/Σε- Τό Φέλτρα. τοῦτα διαχωρύξουν τήν ἕὔ- 
νην τοῦ βασικοῦ Μυμλάμοτος ὑμιλέας (πότω τῶν 2,6 ΕΗ2)ὰ.-- 
- τήν ζῶνην τοῦ 3πλ.ο Ὁ ὃ/Σ (ἄνω τῶν ο α ΚΗσ) 9 


οπιοβὲς ἁρπετά Φ/Σ τά φίλτρα γρομμῆς δέν τοπὀθετοῦὔνταν 
πς τοῦ .τερμοτιποῦ στύλου: κ άναςς τοῦ ο ν 
τοῦ Ίπρι ὤμοτος τοῦ {ρπλοῦ ΦΣ. Βἱς τήν περέπτωσιν αὐτήν' 
χρῆσυμοποιεῖται ἕν µόνον ζεῦγὸς τοῦ Μαλωδύου εἰσαγωγῆςο. 


- ἈΤό σύστηµα διαθέτει δνάτοξιν αὐτομάτου διορθώσεως 
τῶν μετοβόλῶν ἐποάβέσεως τῆς γραμμῆς (.Ρ.Β5}, κ. ὅσον. 
αἲ ἓν λόγῳ µεταβολαίςφεῖνταν ἑντός τῶν περι θωρέων», τά 
Ὁποῖα, ο ρέξονται-- ὑπό τῶν «παμπύλων τοῦ-σχο- 112. (ποχο διά. ᾽ 
τήν συχνότητα τῶν 45 ΚΕπ εἶναν δυνατόν νά διορθωθοῦν 
µεταβολαί ἀποσβέσεως ἀπό 14 ἕως Τὸ ἀβ). 
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Σχ. 112. Ἱερι θώρνα ρυθμίσεως τοῦ οὐστήµατος Αιβ.Β. 
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χα. Σκέδιον ουκυοτήτων τοῦ Ρ6]--.12 { δυμφωνεῖ πρός τὰς ουσπάσενο τῆς οσπτ). 


1199. «Ἔχεδνον συχνό πήτων 


, θες φαίνετὰι εζιἑ τό 'σχέδιον συχνοτήτων τοῦ σι πα - 
εἶνοι δυνατή Ἡ δημτουργία:-θ' τόπων εἰς Ἰάς ζώνος συγνοτή-'' 
των ἐπί τῆς «ἐνοερίου γρομμῆςε' ᾿ Ἑάν μέσφ τῆς αὐτῆς ὅτι 
ρίας ἐναερίων Ἀυπλωμότων συνδέωνταν 12πλᾶ ὅ/Σ περι σσότεσα 
τοῦ ἓνός, εἶναι δυνατή Ἡ ἐπλογή τοῦ παταλλήλου τόπου εἰς 
τάς. ζώνας τῶν συχνοτήτων γρσμμῆς, ὥστε νά παταστῇῃ ἁματά». 
ληϊτος Ἱ διοφωνζα. (δε σχετ. πεφ, 16.2). Ἠϊὶς τό σύστημα. ᾿ 
τοῦτο χρησνμοποιοῦνταμ πρίζα στάδια ὃν αμορφώσεως. ἨῬΐε τό 
"πρῶτον στέδιον, Ἡ ᾿ζὔνη: πῶν συχνοτήτων ὀμιλίας 0-4 'Κμα: 
μετατίθεται εἰς τήν περιοχήν δυννοτήτων 60- 108 πας 'Ἡ 
δεαµό ρφώσις ἐπιτυγχάνεται᾽ μέσ δώδεμµα ὑναφορετιπῶν φοΏ: 
ρουσῶν συχνοτήτων ναί ἐπιλέγετοι ἡ πάτω ποράπλευρος ἕᾷ. 
νην Οὕτω σχηµατίξεται ιν) προβλεπομένη ὑπό τῆς οὐτΤΤ βᾶσμ.- 
.πρὠτομάς 60.108 πΗΣ, 'Ἡ Ράσι Ἠή. πρωτοµάς μετοτίθετατ 
Εψισυνεχείᾳς εἰς τήν περιοχήν 296-Λ44 ΚἩπ διά διαμορφᾷσε- 
"ως µετά τῆς φερούσης ἄ,. Ῥάν ὡς 6, κρησιμοποιηθῇ ᾗ φξ-. 
Ρουσς.. 294 ΚΗε, προπόπτει ᾗ ὀρθή ἕόνη 296. 444 ΚΗα (Ἠ Τη 


διόδευσές εἰ ὁ τήν χαμηγλήν περι οχήν}: ἐν ἄν. χρησιμόπο ι- 
ηθή ἡ φέρουσα 256 ἆῆπ, προκύπτει. ἡ ἠνάση ὄφος ζὔνη:" Άπο-. 
λομβεῖ. πό τρύτον, στάδιον. διαιορφόσεως, εὲς τό ὁΟ οἷον: χρής 
συµοποιεῖται µίᾳ.ἔπό τάς φεβούσος ἅ,., Ἑϊς τό στάδιον "τοῦ- 
το ἐπιτυγχάνετοι ἡ μθτάθεσις. τῆς ἕ νης 596-444 Κῆα εἰς 
τήν περιοχήν τῶν ἱδυχνοτήτων γρομμῆςς 1ό τερµατιμόν {πρί. 
ὠμα, τό ὁποῖον δηπέμπει τήν. χάμηλ ν Σώνην συχψοπήτων αγ 
ιών, ἐν τὰ Ἓνανς εξ ην χαβώντηρ(ξεται εἰς 8! τεῤιάτγ.-” 
"πόν,. ἓνῷ τ ἔναντι ᾿Ἐπρέωμα χαρακτηρ ἕεται ὣς Α (ἐηπέμπει 
τήν “ὑφηλήν ναί λαμβάνει τήν χαμηλήν περιοχήν συχνοτήτων). 


κ. 
Γ 


1Τ42. 'Ὁδός ἐκπομπῆς, ἡ --' ο τὰς 


-. Πὺς τάς περιγραφάς τῶν ὅ/Σ, αἱ ὁποῖαι θά ἆπολουθά 
σουν, δέν δά ὄναφέρεται ἡ Ἱτερματιπή διότοξες, ἀλλά ὃ ὅ-. 
νογνώστη.ς 9ά πρέπει νά ἘΈχῃ ὑπ' ὄφιν. ὅτι; ἐάν µία διόδευ.-- 
σεῷχρησυμοποινῆ ται εἰς τήν χενροπύνῄτον τηλεφωνίαν, Ἡ - 
τερµατιπῄ διέταξις τοποθετεῖται συνήθως ἐπί τοῦ κό 
τος τοῦ φερεσύχνου. 'Ἠάν, ὄντιθέτως, χ ησιμοποιῆται ε 
τήν αὑτόματον ὑπεραστι μήν τηλεφωνίαν, Ἠ"τερβατι ή διάτα- 
ἕις ἐγκαθύέσταται εἰς τό αὐτόματον ὕπεραστι μὸν Κέντρον. 
Ἐέψαι;: ἐπύοης δυνότόν µέο τηλεφωνι ή διόδευσις νά χρησι... 
μοπομηθῇ, 'ἄνευ τερμοτι γῆς διοτόξεως δνά τήν µεηόδόσιν 
τηλθφωτογραφι ὤν Π διά. τήν ὑπέρδεσιν. φερεσόχνου: ήλεγρα-. 
φ,ποῦ. συσεήµατο ς Ἠολ οἳς 9. ώς .- 1. η ο. 


1ά ῥεύματα ὁμιλίας φβόνουν ει ς.τήν. εἴ-σοδον Ῥοῦ 9, 
πας δύνανται νό Έχουν στάθµην πυμαι νομένην ἀπό 1" ἕξω, 
-Ί4 ἆΒπ (σχ 115). Πρῶτον στον χεῖον τοῦ. πυπλόματος εἴ. 
ναι ες µετασχηµατι στῄής ὅμολο υβούμενος, ἅπό μεταβλητόν 
στοι χεῖον -ὁποσβέσεως πο ὃπό τόν πεᾷ ὑορυστήν ) ΑολίουἙς 
ἕτερον στοιχεῖον ὑποοβέσεως --.:{ Φέλτοον..δόνης,: τό ἔποὶ 
ον περιορίζει τά ῥεύματα ὁμιλίας εἰς τήν περιοχήν ΄ 70: 
Έως .2400 Ἡμσ., Μετά τόν δι ὄμθρωωτήν διοδούσεως ποζ τό φι 
τρον ζώνης, τό, ὃποῖον ἐπιλέγει τήν πέτω παρ ἄπλευρον ὅ: 
νην, σχηματίδεται ἡ βασιπῄ πρωτοµόάς 60-.1089 Βαν. «1 β. 
σιπή πρωτοµάςᾳ Ἱ. ὁὅποία, ἕνεν στέῶμην--2] ἃδπ, ἑνισχόεται 
διέρχεται ἄπό µεταβλητόν στοςχεῖον ἔποσέσεως πας ἆπδ 
δύο διατάξεις ἑποζεύξεως ος νοῦντοι διά τάςµε- 
τρήσεις). πο εἰσέονετοι εἷς ὁδο ῥύλτρα. πατάστολΏς. ἕῶνι 
Τά φίλτρο, ταῦτα τοποβθετοῦνται διά τόν: ξξῆς λόγονι Ετν. 
δυψᾳτόν ὥρι σμέναν συχνότητες πτᾶς περιοχῆς 60- 106 .ΚΕα, 
ὃ,αμορφούμεναι περύντέρω, νά «Οῶσουν τολιµήν συχνότητα, 
Ἡ ἁποία νά. συµπέπτῃ µέ τᾶς' οὐχνότητας τῶν ὃδο ὅηγῶωνν. 
Οὕπως, Ἡ στόθµη τῶν ὁδηγῶν «55. ὀπυμα(ψετο ναί 9 ιπαρηης 
λούθη τᾶς µεταβολάς στόθμής τῆς ὀμνυλίας.. Διά νά ὄποφει 
χΦῃ; τόιοῦτον ἐνδεχόμενον, τοποθετοῦνται τό ἐν λόγῳ φίλ 
τρα πατοστολΏς ξόνης, 4 ὁποῖα ἐπομόπτουν: τάς ὀνωτέρώ 
οὐχνόπητας, Πεπά, εξ φίλτρα ἀπολουφβοῦν δύο στ άδια δὲαµο 
φώσξως, εἰς τά ὁποῖα, «αρησεμοποιοῦνται αἱ φέρουσαι { (ιο 
ἄρν διά νά σχημβπι σθή ἡ ζώνη τῶν συχνοτήτων γραμμῆς 1 
ςόνη αὕτη εἰσάγεται, εἰς ζεύπτην εἷς τόν ὑποῖον εἴσάγον 
τοι μαζ οἱ. δύο ὃδηγοί. σουγνόγητες, "Ἀπολουθεῦ διέτ αξν ς 
διορθώσεως τῆς' πομπύλης δι ε). αύσεως τῶν φέλτρων- πατευθέ 
σεως, καί ὁ ἐνμσγυτής ἐμπομπς, ὃ ὁποῖος ἀναβιβάξει τήν 
στάθµην τῆς ἑἐππεμπομένης ἕῴνις συ υνοτήτων εἷς τήν τ ὧν 
τῶν ϱ1Θδ ἆθλ,. Μετά τόν ἑνι σανυτήν ὀμπομπῆς, ὀἀνολούθετ'. τ 
φύλτρον πατἐυθύνοςως ἔππομπῃς παέ εἶ ς μετασχημᾶτιστής, 

ὁποῖος- προσαρμόζει τήν ἑἑντίστάσιν τῶν φίλτρων πατευ- 
θύνσεως. πρός τόν ὀντέσοτοσι νιτῆς Χρθμμῆς: µεταδόσεώς, Πί ε 
τόν. σταθµόν Ἑ τό φ λτρον: πέτ εὐθώνρδεως ἑηπομπῆς οἶναι' β 
Φυπερατόν παί τὸ οέλτρον :πςτουθύνσεως λήφεὼς ὀφιπεροτό 
δές τιόν͵ ὀταθμόν Α τό δύο φίλτρο ὀντιμετατέίθενται. 


1.4. ἑρδός λήφεως: 


ως Ἡ ζώνη συχνοτήτων. (6168. ΚΕς εἷς τόν Α΄ τερµατιμό 
Π 902-142. ΚΗα εἰς τόν Β΄ τερµοτι όν), τήν ὁπούαν ἐλπέμ- 
πει τό ἈΆναντι Κέντρον, «ὃνέρχετάνι ὃπό τόν” με Ἱάασματν --. 
στήν προ σαάρµογῆς, ἀπό τό φίλτρον πατευθύνσεως λήφεως 
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ναοί ἀπό ἓν ἐπιπρόσθετον φίλτρον ἕῴνης. Ἱό φίλτρον τοῦτο, . 
εἰς τόν Ἀ” τερµοτικόν, προσθέτει ἐπί πλέον ἀπόσβεσιν εἰς 
τήν περιοχήν΄ συχνοτήτων ἑνός Χριπλοῦ. συστήµατος» τό ὁ -- 
ποῖον΄ πιθανόν νό ἐργάξεται ἐπί τῆς οὐτῆς ἐναερίου γραμ, 


νὰ 


μῆς.  Ἐΐς τόν Β΄ τερµατικόν πρὀσθέτεὶ ἐπόσβεσιν εἰς τήν 
ὄνω τῶν 150 ΚΗπ περιοχήν συννατήτων ναί οὕτως «ἔμπο δέζον--' 
ταν ο ἐπιδράσεις ἀπό ραδιοφωνιηούς στόθμούς µαγήρῶων” Ἡυ-- | 
μότων ᾿Αμολουθεῖ τό σύστημα αὐτομάτου ῥυῦμέσεωξ πῃ ὁ .Ἔ-. 
ο ο τό Ὁποῖον θά περνγροφῃ "Ες τό Ἑπόμε, 
νον πεφέλαιον., Πίς τήν ἔξοδον. τοῦ συστήµμᾶτος Α.Θ.Β. - 
λαμβανοµένη ζώνη συχνοτήτων Ἐχει στόθµην-- 5] ἀξδὲ, "Ἠπογ.΄ 
τοι δύο στάδια ἔπο διαμορφῶσεως (χρη σι μοπονοῦνται οἱ φέ-- 
ρούσαι ἄᾳ παΐ ἄι) Μαζ, µετά ταῦτα; δύο φίλτρο ὅποποπη 
ζώνης συχνοτήτων, τῷ ἑποῖα ἐμπαδίζουν τήν΄ ἄπο διαμόῤοωσιν - 
τῶν ὁδήγῶν συχνοτήτων καί τήν. πορεμβόλήν των εἰς τήν ζᾱ- 
νην ὁμιλίαςο Μετά 'τᾶς δύο ἁποδιαμορφώσείς ἔχει σχηµατί-- 
σθῃ Ἡ βασνπἠ πρωτοµάς 60-.106 Κῆπ µέ στάθµην -20 ἀδαι' ὃν 
τῆς ζῶνης ταῦτης ἐπιλέγεται µέσῳ φίλτρων διελεύσεως ἕ6 
νης ἡ ἁντίστοιχος δι’ Ἑπάστην διόδευσιν περιοχή συχνοτή- 
των, ἡ ὅποία ἀποδιομορφοῦται παέ ἔμ, τῶν προϊόντιν΄ τῆς 
ἔπο δισμορφώσεως λαμβάνεται ἡ ζῶνη ὁμιλίας 300-.5400 απ, 
'Ἡ ζώνη αὕτη ἐνισχύεται εἰς τόν ἔνισχυτῆν Χιδ., ὧστε ε ς 
τῆν Ἐξοδον τῆς ὁδοῦ λήψεως νά ἀποητήση στέθµην ῥυθμιζο- 
μένην µεταξύ 48 ἕως -4ᾱ ἃδτ. 


{7.5) Αὐτόμοτος ῥύθμισις ἔξισῴσξως 
πσπσππηππτπππππσπππττ--τ--Ἕ-----τ--------τ. 


Ἡ ὀπόσβρεσις, Ἡ ὁποία προπαλεῖταν εἷς µίαν ἐναέριον 
γραμμήν, µεταβόλλεται, ὡς Έχη Ὥδη ἀναφερθῃ, ἀφ' ενός μέν 
μετά τῆς συγνότητος, ἄφ' ετέρου δὲ µετά τῶν παιριπῶψ µε- 
ταβολῶνα Τοῦτο δειπνύεται σαφῶς εἷς τάς παμπύλας τοῦ σχ. 
116. ἂἲ ὁποῖαν δύδουν. τήν ἀπόσβεσιν ἐναερίου γραμμῆς µή- 
πους Τ0 ἴπι συναρτήσει τῆς συχνότητοςο Βΐίς τήν συχνότητα 
τῶν 120 ἸΒσ ποχ» ἡ ὀπόσβεσις τῆς γραμμῆς ὑπό ἔηράν παι-- 
βόν εἶναι περίπου 8,Ἱ ἄΒ, ἑνῷ οταν ἐπί τῶν ἀγωγῶν τῆς 
τρομμῆς Ἐχει ἐπιμαθήσει πάγος,.Ἡ ἑὑπόσβεσις ὀνέρχεται εἷς 
τά 57 4Β. ο ο ο πο πο | 


Αἱ Πεταβολαί τῶν ἄποσβέσεων τῆς γραμμῆς, ἐφ᾽ ὅσον 
πεῖνται ἑντός τῶν δρέων, τὰ ὁποῖα παθὀρίζονται ὑπό τῆς 
παμπύλης τοῦ σχ., 112, διορβθοῦνται ὑπό τοῦ σὐστήματος 
Δ.Ρ.Β. Τό σύστημα τοῦτο ἐργάζεται ἔπί τῷ βάόει τῆς στά- 
Όμης δύο ὁδηγῶν συχνοτήτων, αἰ ὁιοαι Ὁ σόγονταν εἰς τόν 
ἔνι σχυτήν. ἐμπομπῆς Ἑπάστοῦ τέρματιπκοῦ (40 ναί 60 ΚἩς εἰς 
τόν Β΄ τερµστικόν παί 92,142 «Ἡπ εἷς τόν τερματιπόν). 
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Βιὲ . τήν Ἐξοδον τοῦ συοτημαῖος Δ«Ρ.Ώ. Ἐπάστοῦ τερμοτι- 
μοῦ, -αἲ. δύο ὃδηγοί συχνότητες Επιλέγούταί' µέσῳ πρυστολ- 
λικῶν φίλτρὼν, ἐνισχόονται ναί. ἐνορθοῦνται, {σχ. 115). 

πό προπύπτον συνεχές δεῦμά δι εγεέρε, τό πύήλωμα ἠλεπτρο- 
νιῆς µνήµης, τό οποῖον παρέκει τό δεῦμα διά τήν θέρμαν- 
σιν τῶν θερµέίστορ τοῦ αὐτομάτου ῥυθμιστοῦ (βλέπε περν- 
γραφήν συστήµατος Ῥπωτ ο). ἃὰ δερμΐστορ, τά ὑποῖα ἄντι-'. 
στοιχρῦν εἰς τήν ὅδηγόν 8 ῥυθμέέουν, τήν ἐνίσχυσιν τοῦ 
ἐνι σχυτοῦ Ἐ, ἐἑνῷ τδ. δερμέστορ τῆς ὃδηγοῦ β ῥυθμέζουν 
τήν ὑρῦσιν τοῦ ἐξισωτοῦ 5. τα. μας, 

. «Ἡ Ὀναδιλάσία τῆς αὐτομότου θὐθμύσέως δεικνύεταί εἰς 
τάς παμπύλος τοῦ σχ. 11Τ.. δὶ παμπύλαν {. δειπνύουν τάς 
ἐπντρεπομένας τιµάς τῆς οτόδιης ος τό τέρμα τῆς ἕνας- 
ρίου γραμμής, ΤΠ γραμμή α ὄντιστοι χεῖ εἰς τάς εὐμενεστέ- 
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δν, 8. Πεταβολ{ἤ τῆς ἀποσβέσξως μιᾶς ἔναερίου 
γρομμῆς ΠΟ Ἱνλνομέτρων 
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Ἡ δρᾶρις τοῦ ουστήµατος αὐτομάτου ρυδµίος: 
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ῥος παΐ ἡ β΄ εἰς τάς δυσμενεστέρας πανριπάς συνθήπαςρλὶ 
παμπύλαν .Τή. ἀεμνύουν τάς-στάθλας εἷς τήν Έξοδον τοῦ. ἔπι.. 
προσθῦτου φέλτρόν. Τό στοϊχεῖον ἀποσβέσεωξδ, τό ὁποτογ. 
προηγεῖται ᾿τοῦ-φέλτρου «ρυθμίζεται ὥστε νά. πᾶρεμβ άλῃ 6, 
ΗΝ 10 ἀΒ εἰς τόν Α΄ πας 0 ἀ8 εἰς τόν 8” τερµοτιμόν. 
'Ἡ ἐνίσχυσις τοῦ ἐνισχυτοῦ Β «ῥυθμίξεται αὐτομάτως ἐπί τη 
βάσει τῆς στάθμης τῆς ὁδηγοῦ Ὦ, ὥστε εἰς πάσαν µαιριμήν 
μεπαβολήν ἡ στάθμη τῆς χομηλοτέρας συχνότητος 26 Π ο.) 
(ΚΒα) νά Ἐχῃ τιμήν -15 ἄθς (Μαμπύλαι .Τπτλς.  Δηολουθεί -ὁ 
"σταδερός ἀξισωτής. «-Ἡ ζπαμπύλαι 11), .ὁ ὁποῖος πορεµ»-- 
βάλλει 12 ἂΒ ἐπόσβεσιν.εἰς τήν χαμηλοτέραν: (26 ἡ 92 πῃπ) 
νοῦ, 0.- 4Β εἶ ς- τήν ὑψηλοτέραν δυχνότητα (Θθή ἡ 142 ΚΗπ) .' Ἡ- 
περα ὁ αὐτομότως βυθμιζόμενος” ἐξισωτής 8» «τοῦ ὁποίου | 
δρᾶσιᾳ.."ῥυθμέζετοι ἐπί 'πῃ βόσει τῆς ὁδηγὸ Ὁ ο ο Ἰξνουκὴ. 
οα δρᾶ..ο{ς- τόξἨφήλοτέρας συχνότητας, ο τω ν 
συχνότητα: (268 92 ΕΕΣ) παρεμβὄλλει μονζμως ἐνίσχυσιν 
6:4Ρ..Βέα,πήν. ὄξοδον ποῦ 8 αἲ δύο Ὑγραμμοί -α παέ β Έχουν 
συμπέσει εἰς πήν τιμήν τῆς ὑπολύτου οτάθµης΄--28. αἈτίπαμ-- 
πύλαι Ἠ). Μετά -ό δνορθωτιπόν στοιχεῖον καί τόν ἐνισχὺ- 
τήν, τοῦ ὁποζου ἡ Έξοδος ἀποτελεῖὶ τὸ. πέρας τοῦ συστήµα-. 
τος Ἆ«ῬεΒ., ἡ ἑπόλυτος στάθμη Έχει τιμήν 5] ἆΌι (παμπῦ-- 
μα μα ο ο κ άρα ον 


18. :9/ή «12: Ἀτοληυσβοῇ π1ρ εν ο Ἡ .. . 
δεί). Τενικᾶ χαρωιτηριστικά « σχέδιον συχνοτήτων... . 


κς Ἡδ' ἓν λόγφ ᾷ/Σ,προορύζεται διά τήν µετάδοσιν Ἰ2 δι. 
οδεύσεων μέσῳ ἕνός ζεύγους συμμετριποῦ ποαλωδέου ὄναμέ.- 
τρου 0,9 ἕως τν μη ο... 


-Δἱ 15 διοδεύσεις εἷς τήν πατεύθυνσιν Α-Β. παταλαμβά». 
νουν τήν ἕἙῶνην συχνοτήτων 6-5ά ΚΗσι ἔνῷ διά τήν ἑτέραν 
πατεύθυνσιν Β-Α, τήν ζῶνην 60-.1086 ΚΒαπ, Οὕτως, ὁ τερµατι-- 
'μδς Α ἐμπέμπει τήν᾽ χαµηλήν πὰζ λαμβάνει τήν Ὀφηλήν κεό- 
νην συχνοτήτων, Ἐνῶ- εἰς τόν Ῥ΄ τερµατι πόν συβᾳρίνουν τά 
ἄντέθετα., | ο υ -υ----- µου 


ἓ] 


τών, εἶνάν “δυνατόν νά. χρησιμµοπὸ ιηθοῦν δύο σχέδια ὄνχνο- 
τήτών, ὥς. δει πνύεται εἰς τό σχ. 118. "Ἡ. διαφορά τῶν Ἶς 


ὁ Δίά νά προπύφουν αἱ. ἀνωτέρω δύο᾽ περιοχα(”ὀὐχνοτή.- 


τούτων σχεδίων «Ἐγκειται  ἐὶ ἕ τόν τρόπον. σχηματισμοῦ" Νῄς 


βάσι πῆς πρωτοµάδος΄ 60-- 108ΚΗᾳ, Βΐίς τό σχἔδιον , αἱ 12 
διοδεύεις ἀπορτῖ ἓο ννν ὄνά 5 δι οδεύσευς, ἃ προομάδας; ἔ-. 


απ ο 
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μᾷστη τῶν ὁποίων πωτολαμβάνεν ήν ποριούῄν συχνοτήτὼν 
12-24 Κῆσ. Διά νά προπύψῃ Ἡ ζώνη ποῦτην «νι τῶν προνόντων 
τῆς διαμορφώσεως τῶν δίοδεύσεων, λθμβᾶνεταν ἡ ἕνω-παρά-- 
πλΏθυρος ἕώνη. Οὕέως, ἡ διόδεύσις' διαμὺρφώνει τήν φξὲ- 
οὐσαν 12 ΚΒα, Ἡ 26 ὑνόδουσίες τήν φέρουσαν 16 Κων νὰ 
{ 2η διόδευσις τήν φέρουσαν 360 ΚΗεο Διό νά προπύφῃ- ' Ἡ 
ἔθνη τῆς δευτέρας προομάδος, Ἡ ἄη διόδευσις διεμορφόνει 
τήν φἔρουσαν 12: Έ1, Ἡ Σῆ. ὁνόδευσιυς τήν φέρουσαν 16 ΚΕ, 
ἡ δη διόδεῦσις τήν «φξρουσᾶν 30 ΚΗ2 καζ οὕτω μαβ Σξῆς ἳ 
διά τός λοιπός προοµόδθςο "ην σὐνεγχείᾳ Ἑμάστη: προοµάς 


διαμορφώνει διαφορετνηπήν φέρουσην νπαζ λαμβάνεται ῃ µπάτω 
παρόάπλευρος ἕώνη, ὥστε νᾶ προπύψῃ Ἡ βὰσι νή πρώτοµάα νθθ-- 
108 ΚΕε, εἰς τήν" ὁποίαν Ἡ Ίη ὑνόδευσις πατολομβάνει τήν 
Πβριοχήν” 104-106 Ἑῆα (ὀνόστροφος θέσὶς). Εὶς τόν Α΄ τερ- 
µατιπόν Ἡ βασιπή πρωτόμξς- διαμορφώνουσα τήν φέρουσαν 
Ἰ44ἡ ΚΗα- ὑφίοτοται µέον εἰσέτι μετάθεσιν συχνότητος, δίά 
ψᾶ προπόψῃ η ζώνη 6-54 ΚΕ, ἓνῷ εἰς τόν Β΄ τερµατιπόν 
ἡ βδσι ή πρωϊοµόάξ,' ἐππέμπετοι ἂνευ «περαιτέρώ ὃν σμορφῷ- 
σεως. Κατά τό σχέδιον συχνοτήτων 11 'αἷ φέρουσα εἰς 
τοθδὲ διοβορφωτάς προομάδων εἶναι 48 601Τ2 µαί: θά Κῑσ 
καί ἔν τῶν προϊόντων τῆς διαμορφῶσεοως λαμβάνεται Ἡ ἄνω | 
παράπλευρος ζώνη. Ἑχηματέζεταν οὕτως ἡ βασική πρὠτομός 
60.108 Κα, εἰς τήν ὁποίαν ἡ Ίη: δνῴόδευσις καταλαμβάνει 
τήν περιοχήν 60-64 Επ (ὀρθή θέσι ο. ω. π- 


ο σύοτημο ἐργάξεταί ἄνευ ἔνισχυτιμοῦ σταθμοῦ ἑάν' 
ᾗ, µεγέστη- τιµή ἐπρσβέορως τῆς πολωδιωνῆς γραμμῆς εἶναι 
το ᾱδ. εὖ ια τήν συ Μνότη το, 99 μας ο . Ἡ ἁπόσΏ εσι ς ο ὕτη .. 
ἐντιστοιχεῖ εἰς 58 ἅπ παλώδι σιῆς γραμμῆς διαμέτρου ἄγω-. 
γῶν Ί,δ πα (μέ µόνωινν υάρτοῦ)α κ 


18.2). Οδός ἐππομπᾶς, - ου 


ον πάς δεύµατα ὀμιλέας εἰ σάγοντοι εἰς τό δ/Σ μέ ᾽στάθμην 
«47,48 παζ διέρχοντου ἀπό πέριορι οτήν πλάτους,µονο-. 
ρἆθμιον ἔνισχυτήν, οίλτρον διά τήν ἐπομοπήν τῶν ρευμᾶ-- 
των ὁμιλίαάς, τά ὁποῖα ἔνουν τήν συχνότητα Μλήσεων ναί 
ὑόνπερατόν φίλτρον, τό ὁποῖον ἐποπόπτεν τούς θορύβους 
χαμηλῶν συχνοτήτων (σχ. 119). Λπολουθεῖ. δ..δναµορφωτής. 
διοδεύσεως Ἠαζ. ἕν φίλτρον ἔπιλογῆς τῆς ὄνω παραπλεύρου. 
ἑόνης. Διά τῆς ἑνώσεως τῶν ὁνοδεύσεων, ἐνά τρεῖς, σχἠμα- 
τζονται ἡ προοµάδες 12-54 ΚΕπ. 'Ἡ Κόνη Ἑκάστης προοµά»- 
δος. διαμορφώνει Ἐήν φέρουσαν προοµάδος, διά νά προπύψῃ 
ἡ βασιµή πρωτομάς .60-108 ΚΠᾶ. “ΑπολουβοῦνΣ φύλτρον ἅπο- 
ποπῆς τῶν συχνοτήτων ὁμιλίας, αἳ ὁποῖοι θά παρηνώχλουν 


---- 
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1. θὰ κνς 


λ 


ν κ 


περαιτέρω - Ὀδηγόν συχνότητα, -- εἶ ὁ-ι βεύμτης, αοδινεῖ ς. 
νισχυτής,, εἰς τν Έξοδον τοῦ ὁποίου ἡ Βασική πρωτομάς ἆ.. 
ποισᾶ σος ην «26,5. -ἢσ. Βὶς τᾶν ών κατι πόν Ἔπεπαι 
σεν ος "μαδος, διά νά σχήματι σθῇ η. ζώνη 6--δὰ πμ... 
ἐνῷ' μ] ν Β ' τερµατιπόν τοποθεπεῖτοι οτᾶδ ερόν στο] χεᾷ-. 
εναν ἡ θαρεοές πο ἰσοῦται. μὲ τήν. ἆ ἀπάσβοσων. 
τοῦ (δί αμο ρφωτοῦ Ἑμάδος ποξ τοῦ «φζλτρ ου᾿ ο τόνη αν τά ὁπρῖα 
δέν ια ἱρχουν εἰς. νόν 8” τερμοτθκόν), νι θχυτής ἐτομι..- 
πᾶς ἄναβιβάζει '-ᾶν στάθµην τῃο. μα Ὥστα 
εῶα ο ὃν ον ον νου πο σοι θεος νά, ὄχη 


16., .. οδός ο. ο. ο Ὥλος 
ο μς μπας ανα 
τμ: ἐπ φοῦ Ἐναντι τερματιποῦ ἀκπομπομόγη. Εὔνη τ΄ ὁ, κ) 
διέχθεε: ἀβό τόν ος ημομασιστην Ἡ πβροσα μὸ γή ἵο η. απ. φή) λα... 
α]φεώς, 'ϱ' τς 5. μεταβλήτόψ΄ στο-- 
χαΤοῦ) ἁποσβέρεωςς κος ῥ ρε σι Ἱ ἀπό οῦ οὖν, ῥυθμέζετα μὲ 
λόγως τοῦ μήκους τοῦ Ναλωδίου, ἀπό ϱ ξῶς 39, 4. ἄθε-ιε 
βήµεπα τῶν ΕΣΊΠ4. ἆθν ε. Απολουθεῖ µετοαβλητόν στοιχεῖον -' 
δὲ ἑάώσεως: - Ὅ δε τὸ ὅποτον παρεμβόλλοι ὀπόσβεσιν: δβα τήν 
χάβηλήν-Ἡ περι ον «πυχνοτήτων, πό: “τοι χετόγ. τοῦτο Ῥυῤμεξο- 
τος ἀνόλ δγώς᾽ τοῦ-µήγους φ«οῦ- πολώδίρυς, εξ οἱ 19: βήμώτα, οα. 
“πιπρόσθεῖ τον στρ χεῖον  ξιισι ρως τἩ πο ς νὅποἹονς ὅτι ο. 
κος, προὀθέσει ἁπόσβεσιν εως τήν περί ο χήν 6.20 της 
Ἔ δυμΠλη ρῷ ὤνει τήν ὁρᾶσ]ν ' κά ἀξοσωτοῦ ῳ δε Ἡ πδές 
σιη. ἀπόσβεσις τοῦ ο τοιχεύου 8 παλ εὕτοι εἷς τήν συχνό» 
τῆτὰ τών 6 ΕΠ πας ᾖ- ἑλαχέστη ς εἰς τούς 30 ΚΗς, Π, συνε-. 
χεζα, ο τόν ως πορμάτιπόν. λαμβάνει χδρα» τος ἑαμόρφωσες 
τῆς λομα νομό ἔνη στ καν πλ, δι ἄ᾽ ψά. προιμηψη | ἢ βασι, μή: πῤωτδμᾶς; 
ἑο-Τ08 η. : ἑνῷ εις τόν Α” τερμµατιπὸν ἄντρ τοῦ ἆπο διαµορ-; 
ρωξοτ πέθετας σταθἑρόν ἀξολχεῖον ἐπασβέσεως ος ορ "σχύσες : 
ων ἀμολουθοῦντος ἐνισχετοῦ λήφοως Ῥ ὅθρι ο νδαι. αὐτομάτως. 
μέσφ: τῆς ὅ δηγο ουχ τητοςι, ὥστε .. ήν ἔξοδόν του υμά 
ἐπικρωτ οτοθμῃ, 50 αλιος Ἠμ. τῆς βάσιμής Ἱρωτομάδος. ὄε.. 


ἐς να. 


ο, 


νἔγετας, δι ἃ φίλπρον ἡ δις . Ἑπάστης πρὀομάδος, ἡ ὀπούα, ἡ. 
πο ὃν ἔχίο οφό, υμὄνῃ: παρέχει τήν ξάνην Ίθο 24 Ημ, ο τὸ | 
πο δ., κ ρρσις σης ἕ ες ἑμάστη ς: δὲο δεύσεθα. μας ᾗ πας. 
πή δεά Ῥαρ θυπερατοΏ λτρου πῇς ἀουότι κῆς, πεθνο χῇ τς "σος 
3400 Παπ, "πει δή αν τοῦ φίλτρου τούτου δέν πατάπν (γα. 


τοι υ «πλήρως ἡ ἠ συχνότης σημδτων 3925 Ἡα, τοποθετεῖται κ 


ἐπόμονὸν «φίλτρου εὔταστολῆς Κξῶνης, ο ὁ ας εἷο Χκσιτῆς 
ὄνσδεύσρώς, ὄνεβι εβέζει ρε λα ὁμιλύα 8 τά ναν 


Ὦτ 
ἐν δν κ. Ὁ ο 8 8 ζ 
΄ αμ απ . 5 δ τν νο τν. αρ αν Ἔ .... κς αν μα. εν ΜΗ η] 
ας ον, 4 ὃν. νο ο μον ον - 5. μ΄ -ἲ ασε αλ αν πε αρ . αἱ 

.- " ῃ επ ν ὧν ος τν ... 3 ε ο ου ὁ . » 
.. : ο α. ο αμ 8. ο. πα 


αἳ ἐνωνέρῳ Ἔργοδίαι , ἓ δ- 
Ἡ ο ο ς σὐχνότης θ4,08ΚΗ5. 
μπομπῃό Ἠξσφ ζεύπτου 
͵ ην Πλάτους, ἀπό 
πτοσβέσεως πας ὑπό πύὔπλωµα Ἐνό 


πο εἶναι ον ᾳδ' πονονι μάς «ουνθήπας λεν τουργ ίας 
(όχ. 119). ἂν ό πό ἔνοντι Κέντθον-ἡς οδηγός Ἐπιλέγετον μέ- 


υπετραβάθμιον ἔνι σχυτήν Ε. ἐνισχυτής οὗτος Έχει. δύο 
ἐξόδους, τό ἐν τῆς Εξόδου Ί αημο τῆς ὁ δηγοῦ ἀνορθοῦται 
γα διἐγεέρει δύο ἐνι σνυτάε συνεγοῦς ῥεύµατος, οἳ :ὁποῦ- 
ον µέσῷ δύο ρωστήρων Ρυῤμέζουν τν πένησνν τοῦ πινητή” 
ρος Ἡ. δίς τόν ὄξονα τοῦ πινητῆρος προσαρμόξετᾶι, ὁ «δρο” 
μεύς ροοστάτου, ὃ Ὁπότος εὑρύοπετον εἰς τόν ἐνισχυτήν 

λήψεωες '"0τον ἃ ἀπόσβεσις πζειχρομμῆς Μεταβληδῃ νατά 
«0,52 άΒ, στρέφετοι ὃ ἠννητήρ νο) όγως»: ἄρι στεροστρό- 
φως ᾖ δξξιοστρόφως μοί ὃ. μετοπινούμενὸς δρομεύς -τοῦ ρο- 
οστάτου µεταβόλλεν τήν ἐνέσχυσιν τοῦ ἐνὶ σχυτοῦ λήφεως, 
ὥστε νά προξλΏῃ Ἁ δι όρθωσε, ς τῆς ατέθµηςςο. σε α | 


πο 
μα” 


νε 


μάν ἡ στάθμη ης ὁδηγόῦ. μειωθῇ τούλάχιοτον. , νοπᾶ 
4.54 ἄδ ὁ ἐν τῆς Εξόδου 2 τοῦ ἐννογωτοῦ Ἑ ὁδηγός σῦχ- 
νότης, ἆνορθοῦτὰι παΐ μέσῳ τῶν ἑνι σχκὐτῶν ᾿συνεχοῦς .δεύ- 

µατος 81 ναί ΒΤΙ Ὀδηγεῖται εἰς τόν νισχυτήν Ἡ,. Βάν Ἡ 


ο λιαμ. διοδούορως τρ 
20 


ον. 


Η: τα 


- 
ε-.δδόκη . Ἂᾖ-θδοκήν 
ὄδηρά, 60 
αἠπα 
Ἐνισχυτής Πήψεως, 


δι 


στ ππραισπην ππωηση 


Ε Σηµατις ο... 
ἳ Σχέδιον συκνοπήτων Ἡ60 


| 45 
| τῆς, ὁηγοῦ µει ωθῇ, τοῦλ ἀχέ στον. κατα. 4ν24 αἲξ ὃς 


στάθμη | 


ρε οιἓν. ὑπό νῶν ἐἑνισχυτῶν συνεχοῦς τᾶσις Φέτει εἷο λει. 


νόι δυνάπόν. γά- φὑόσουν εἰς τό τρανζίστορ Ἡν 
νιμού πολµοί τῆς γεννητρία ς ᾱ παζ νά τό ὅδι 
τήν ἁπολοπήν, Τοῦτο Έχει ὡς συνέπεναν τῶν 
ο ήπιε μιιῤῥἕνηις 3 δδὴ γρῦείς τό ν. δ υομ. 


τού΄-δι ἐγείρέιν- τόν βωστῆρα ας 
ὰ του δυναμικόν γῆς ἵ 
των ὅλων, τῶν" διο δε ὕσεων τοῦ. συστήµατος διὰ 
«ποίησεν πῇῃς φρωγῆς πρός τὰ Αὐτόματοῳ ὑπεραστίχόν Κέντρον, 


ος Ἡ 


19. ΦΗΡΗΣΥΧΜΟΝ Στσι τη Υεο 


δν) Γένι κά; χάραγη 


δι εξ 


- Διά τοῦ συστάµάτος Υ250 μεταδίδονται “60 διοδεύσεις 
µέσῳ δύο ζευγῶν πολ ὠδίου διαμέτρου νο ἤ 1,5 παν 
ο Βιάπόσλᾶσι ςι μεταξ ύ “τῶν Ἔνι σχυτι μῶν σταθαῶν πυμάένο- 


ται’ ἀπό. 15 ἕως 3ἱ ἔαπ, "Ἡπ. πόστασις αθτη μαλεῖται ἔνιοχυ- 
ας σεν ιν ο μον ο μα 


π.μ 
τα, 


τήν διοδεύσεῳς, 'τρε]ε 


Π 


διότοξι ν΄ ἁποξεύξ εως ΔΑ; σχηματζίξουν μίαν προοµάδά ο ος 
περιο χήν συχνοτήτων Ί9-. ο Κῆπι ” Απολουθεῖ ὁ διαµορφωτή:ς. : 
ο; ὅ 


πα), ! Ἀμάστῃ. πρωτομάς. ἐν ισχύεται παζ εἰ σάγεται εἰς-τόγ.. 


πομπῆς, Βί 6 | τόν ἔγισχυτήν αὐτόν ε{σάγέται κας ὀδηγός 


.. μυ” ' "ην. ὃ ”-. 
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τῆς παλωδιαπῆς γρομμῆς,- Βὶς τήν Ἐξοδον τοῦ ἔνι σχυτοῦ 
ἐππομπῆς Ἡ στάθμη τῆς ζώνης 12-250 ΚἩπ εἶναι «2,26 οἩν, 


η Πρώτη βαθµές εἰς τήν ὁδόν λήφεως εἶναι ὃ ἐννσχυτήι 
λήψεως (ἀδίου τύπου ἐνισχυτής χρησιμοποιεῖται ναί είς 
ποὺς ἐνισχυτιποῦς σταθμούς), εἷς τήν Έξοδον τοῦ ὁποίου 
ιν ῥλόνλήροις-Ἡ λἄμβανομένη ἕόνῃ 19-55 Κα Έχει στάθµην | 
8926: ἄἨπι Βἷς τό σημεῖον΄ οὐτό διοχωρέζεται µοί ᾗ ὅδῃ.. 
γός συχνότῃς, 60 ΚΕαπ διέ τήν. ἐπίβλεφιν τῆς παλωδιαπῆςε 
γραμμῆς (πυρέως παροχή σημάτων εἰς περ(πτωσίιν µεν ὥσεως 
τάς στάῦμης,λήφεως), Απολουβθοῦν. ᾱ- οτάδια πο διαμορφώ- 
σεως, ἀντίστοιχα πρός. τά στάδια διΟμορφῶσεως πατά τήν 
μπομπήν: πα(' τό σύστημά τερματέξειχι εἷς τόν ἐνισχυτήν 
ον Κκδο τῶν διοδεύσεων, εἰς τήν Ἐξοδον τοῦ ὁποίου Ἱ.περιο- 
χή συχνοτήτων 200--2400 Ἡσ ἔνει στόβµην «Θ,] ἀδνο..0 ἐνι. 
σχυτής λήψεως (σχ. 121) ἐποτελεῖτοι βασιγπῶς ἀπό τριβά. 


σοκ. 


Σχ. Ἰ21.0 ἑνισχυτὴς λῆφεως του συστηµατος ν οο 


Όμιον ἐννσχυτήν, ὁ ὁποῖος ἔνισχδει τήν ὀνωτέραν συχνό- 
τητα τῆς ζώνης: (250 ΚΗΣ) πατά 45, ή ξως-:60, 8:48, Τό στοι, 
χεῖον ἁποσβέσεωώς ἵ ῥυθμέζεταν εἰς βήματα τῶν 112 ἃΒ 
πας ἡ ἀντίστᾶσις Β ῥύθμίδει τήν ὀνέσιωσιν τοῦ ἐνισχυτοῦ 
εἰς βήματα τῶν 0,87 ἀΒ..'Ἡ ἐεύσωσις τῆς γραμμΏς µετάδό. 
«σεως ἐπιτυγχόνεται µέσφ τῶν ὄνατάξεων - ἐξισῴσέως :' Ἡ 
«πας Βπε. Ἡ µεταβολή τῆς Θερμοπρασίας ποτά 41050 εἷς τήν 
απεριοχήν τοῦ Παλωδίου µετοβόλλει τήν ἑπόσβεσιν τοῦ γα-- 
Ἀῳδίοῦ πατᾶ 42498 ἃβ ΠΕ τήν συνότητα τῶν 250 Κῆα παζ 
πατά 4261 ἄΒ .. τήν συχνότητα τὼων 12 ΚΗα, ἵἩ ἓν. λόγφ 
παραμόρφώσις ἄποσβ ἔσεως διορθοῦται ἔπό τόν ἔξι σωτήν 9ερ. 


µοµρασέαςς 


- να βία ων ή σπα - ας. 


9ρ.. /5 Ἐπτ ΙΦΑΞΟΠΙΚΩΗ 


-. 


ο κε 


ᾷΜΛΩΛΤΩΠ 


ο, Ἡ µθτᾶδοσί-ᾱ- µεγόλου. ὁρι ὁμοῦ; ὃ ος δεύσεων μέσφ. φερε-- 
σὔχνων συστημέτῶν: Εργάξομένων ἐπί ἑνξερίων.ῇ  παλωδι οκῶν 
γρομμῶν δέν' οὔναν. χενιγῶς ἐφιητή λόγῳυτῆςμεγᾶλης. ἄποις᾽ 
σβέσεως, τήν ὑποίαν παρουσιάζουν. αἱ τν λόγῳ γραμµαί εἷς 
τάς Ὀφηλάς συννότητας, Οὕτως, ἡ μεγίστη χωρητν πότης μιᾶς 


᾿ἐναερίου Ύραμμῆς ἀνέρχεταν ιεἰς 16 διοδεύσεις πας 


| 

η 
Η 
4 


΄ α πο 


... | 95 τν. αἱ - - .. -ὖς 
α) Ὁμοσξρυμήνραµµή ο ᾖδαξρνιμνρομμή, 
αν π Ἐν πι. .α εν πμ λικ ή . : 


Λ. 


Σχ Ἰ Ό9.. Ἱομή ὁμοαξονιωῶνμ- σώλήνων."' . 
μιᾶς συμμετριμῆς πολωδνανῆς γραἡμῆς εἰς, 1203 διοδεύσει ο» 
Ῥάν Ὡς γραμµαί µεταδόσεως χρηδιμοπονηβδοῦν ὁμοαξονιπος 
Ὑραμμαί, Ἡ χωρητιπότης τῶν φερ εσύχνων σὐστημδτων αὐξά-- : 
νει σημᾶντι πῶς, γεγονός, τό ὁποῖολὶ: συνεπάγεται. τήν, µεί-- 
ίωσιν τοῦ πόστους Ματάσχενυῆς µαύ συντηρήσεωςμιδιε:τῆλε-- 
φωνι μῆς διοδεύσεως. Τούς δύο ὀγωχούς μιᾶς Ὁμοαξονι γῆς 
γραμμῆς ὀποτελοῦν ε ἀγώγιμος σωλήν, εἰς τόν ὄξονα τοῦ 
οποίου εὑρύσμέται ὁ Ἔτε δο.ς ἀγωγός στηρι ζόρενός- ξή(-βο-- 
νωτρκῶν. δαἨτυλῥων. Αἱ’ διαστάσεις πῶν δύο ὄγωγῶν «Ἐφοῦν 
πυποποιηθεῖ διεθνῶς µαθ: σήμερον πατασμευάξονται δύο’ τὸ- 
ποι ὁμο αξοννῶν. γραμμῶν.ι; οἱ οπρῖοι,,δειπνύονται εἰς τό 
σχ. 125 ἓν τομῆ. 


5Η ζεῦξις τῶν δ/Σ µέσῳ τῶν ὁμοαξονικῶν γραμμῶν ἔπι- 
τυγχάνεται µέσῳφ Ἑνός ζεύγους σωλήνων, δηλαδή δι" Ἑκάστην 
Ματεύθννοιν µεταδόσεως χρησιμοποιεῖται εἷς ὁμοαξονν]ώς 
σωλήν. Ἡρός ἄμφοτέρας τάς πατέυθύνσεις μεταδίδεται Ἡ 
αὐτή ζώνη συχνοτήτων, | 
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Μεταξύ τῶν δύο τερµματιπῶν Ἐέντρων τοποθετοῦνται ἓν- 
διόµεσοι ἔνιαχυτιποί σταθμοί εἰς πανονικᾶς ὄποστάσεις, 
τῶν ὁποίων τό μῆνος πουηίλλει ἀνολόγως τοῦ εἴδους τῆς 

μοσξονγηῆς γραμμῆς πο τοῦ πλήθους τῶν «διοδεύσεων. “ο 
ατωτέρω πίναξ δίδει τᾶς ἓν λόγῳ-ἁποστάσει ς-µεταξ ὁ τῶν 
ον ωθμν ῇ ἄλλως, τὰ ρῆκος τῶν νι σχυτικῶν 
πεδίών),.-. ο κ ο ο ας 


Ν 


Γαατ,ΣΩΛΗΙ 
ον 6/9, δη 


ο ΣΩΛΗΝ 12/4, 4 


ΛΣΣΙΗΜΑΙ ΠΗΕΡΤΕΚΗΤΙΟΠΗΣ ἐνδεὲνι -- πω ἓνδεένισχυτι-- 
᾿σχυτνοί Ἱ].ποί ἆνα 


νά: 


μον, 
. ο κ . 


| 200 τηλ/ µας ὄν-- 
| οδεύσεις ᾗὉ .. 
960 τηλ/ καί δι. 
οδεύσεις ᾖ Ἰ 
πρόγρ, τηλ εορά-. 


σδώςο 
1260 τηλ/ καί δι-. 
οδεύσεις Ἡ 1 
πρόγρ «τηλεοράσε-- 
2700.-τηλ/µαί« δις. 
οδεύσεις ἢ 1200 

τηλ/χαζ διοδεύ-- 

σεις μαζ Ί προγρ. 
τηλεοράσεὼόἑ 
10800 τηλ/νπας 
διοδεύσεις 


- Οἱ ὁμοαξονιποί σωιῆνες. ἑοποθετοῦνται, ἐντός τοῦ ἀδ- 
τοῦ ὁμοαξονιποῦ παλωδίου, τό ὅποξον δύναται ψνἆ περι έχῃ 
μας ζεύγη συμμετριπῶν γραμμῶν. Είς τό σχο 123 δει πνύογφα 
τὸν’ ἓν .τομῇ τρὲῖς' τύποι. -ὁμοαξονι πῶν παλωδέίωνε 


ο. κ... 
: μ 
ἁ Γρ  Ἔννε 
Φις)", ονη 
".ν 
κ. 
εδ τη 


ζω. 


δν 2-10 ον ζρύρή (κκιβοός (Οπή δ. 
" µαπτάθήηβα ἃά µατάδοξι) αροτω | 
ο τά, Ὁμοαξρνιωαί ῥραμμαί 26499. ἴ, πο). 
κ ώμΑμ. διά, συστήµατα. Μα. 
οσα, αφου, απ 


8 θομμ μεριά 8 Ερύνπ (κειθνόξ θβπν ὃ 
μόρωεις, χάρτου] απιάρηπῆς, διά µατά-- 
δοβιὺ. ο... μού. παβμαν πισος Ἵ 
ρα κα. 
ωοδ προς Εόρι ν{μαβνός δαν. 
| μόκωει ια άρτου) δά: ἃ ὀβερασιομᾶς)ρος. ἳ 
μάς λος τν 


υ ο.ϊξ Ὁμοσξρλλωοί ὀρομμά ( ομία. σ, 
Ὅ υμάάθοΗδί, διὀ, θοδέήμοταα 300 ευ 
τα θυµειρωά ς οεώνπ(κομός, Οθπαπ.ὁ - ” 
μώίχωσις, κάρισι). κ. ----- 
- } -ὃ θυμμετρισά Ὀπήμ(αῦνός, οθα πι. ἴ ο 


πο ὃς [ --6 Ὁμοαδρυμαί ραμμαί Ιὰ/ 4 ἀνπι ἵἹ-ο--- 
. ΙΒ) δά Ύ 3ο ν9δο . . που | 
ὃ Ὁμοσξρυμαίμραμμαί 7β/98 πι σς  Ἡ 


ο ώρας ολο 


| πα. «δρ 67 δά νρεο, νΙΓ50, Ὑρτοῦ, Υ1ροο, 


μ.) 
: 
σος 
/ 
σα 
ο. Βαν ο ο 


1 πο ο ζεῦψος -α πα 
(0) 3 Σοµµετρινά ζεύρη | 


«κ. ; ο... ὶ ος 
κ) Ὀμοσξουιμά μραμμή, 4 ἐν (ή 4 ..- ΣΝ 


ρα δλ., 
ο ος 


ς Ἴσλε περικοί ον ὁμοικονή οκ 


| 

| 
Ὁ ο μοβ ξουινή πριμμή 26/95 πι. ὁ ... .. . 
μμ οςὶ αρ κ 


ϱΊ. ΣΙΣΤΗΙΛ Υ1260 


εἷ. Τ. Σχηματισμός. ζώνης: µεταδόσεως. 

"Ως. δειηνύετον εἰς-κό,σχ. 124, τὸ ἓν λάγῳ σύστημα 
συντίθεται βασιγῶς ἐν δύο συστημ των Υ960 παλ 200. "0 
σχηµατι σμός της ζώνης µεταδόσεως τοῦ 1260 ἐπιτυγχάνε -- 
ται ὡς εξῆς: Ί6 δευτεροµάδεε 212.956 ζῆπ. µετατοπίζονται 
διά διαμορφώσεως εἰς τήν ζάνην τοῦ Υ960, ἥτοι τήν περι. 
οκήν συχνοτήτων ϐ60-.40286 ΚἨσ ον ὑπ) έριθµ., ο δευτεροµάς 
ποταλαμβάνει. τήν θέσιν εἷς τήν άνην µεταδόσεως ὄνευ 
διαμορ φῶσεως) «- 16 σύστημα 39200 προκύπτει ἕἓν πέντε δευ.- 
περοµάδων, αἳ «πο Ταν --πάτολαμβ νο υν τήν ζώνην 6ο0-.12οοξΗα., 
Ἡ ζώνη: αὕτη ιν: ὂφν όταμένη μίαν εἑσξτι µετατόπισιν συχνό- 
πες μέσῳ τῆς φερούσης ἠρ16 ΚΗπ,᾽ πἀταλαμβάνει εἰς τό 
φάσμα µεταδόσεως τήν ζώνην 4216-5516 ΚἩμ, Διά τῆς ἄθρο(. 
σθως τῶν δύο τούτων ζωνῶν. σχηματίζεται” {6 ὀλι όν φάσμα 
µεταδόσεως 60-.5516 ΚΒπ, λ 


ο1«2. "Οδός ἐηπομπῆς -- ὁ δός λήφεως 
πω ο ομρῃς ους λΊφεως 


Ἡ ὃδός ἐμπομπῆς, ὁπά τῆς εἰσόδου εἰς τόν διαµορφω- 
τήν τῶν ῥευμάτων ὁμιλύας µέ στάθµην -«Ίΐ,4. ἃΒν ἕως τοῦ 


δρ 


"σχημοτι σμοῦ τῆς δευτερὀμάδος 215.555 καπ (54,8 ἄΒτ) ναί 


ἡ ὁδός λήφεως ἀπό τῆς εἰσόδου τῆς δευτεροµάδος εἶς τό 
ἱκπρίωμα δι αμορφωτῶν πρωτομάδων ος -204 ἃἂΒτ) Έως 
τῆς ἐξόδου ἐν τοῦ δ/Σ τῶν' δευμάτων ὁμιλίας µέ στάθµην 
»6,Τ 4Βχ, εἶναι αἱ αὗταί µέ τάς ἀντιστοίχους τοῦ συστή-- 
µατος Υ60 (σχ. ο Ἡΐς τό ἰπρίωμα διαμορφωτῶν δευτε- 
ῥομάδων τοῦ Ν9έρ0 α φέρουσαι τῶν δευτεροµάδων δι αμο ρφοῦν- 
ται Ὁπό τῶν δευτεροµάδων Ί ἕως 16 παζῦ προπύπτει ἡ ζὔνη 
60-.4028 ΚΗπ. Βΐς τό [ρίωμα διἁμορφωτῶν' δευτεροµάδων 

τοῦ Ύ200, αἳ δευτεροµόδες 1Π ἕως.2Ί µετατίθενται εἰς 
τήν ζώνην 60-.1300 Κα, "Ἡ ξῶνῃ αὕτη εἰς τό Γπρίωμα δια. 


“ 


μορφωτοῦ Υ200/1260 Ὀφέσταται μίαν περαιτέρω µετατόπισιν 
συχνότητος διά διαμορφῶσεως µετά τῆς φερρύσης 4216 ΚΗα. 
Προπύπτει οὕτως ἡ ἕόνη ἠ2ῇ6-5516 Κα, ᾗ νο προστίθε- 
ται µέσῳ δεύπτου µετά τῆς ζὔνης τοῦ ζοθο, διά νά προ- 
πύφῃ ἡ ζών µεταδόσεως τοῦ 1260. "Ἐ ζώνη αὕτη πατέχει 
τήν περιοχήν 60-.5516 Κῆα παί εὐσέρχεται εἰς, τό ἱπρέωμα 
τοῦ ἐνισχυτοῦ ἑππομπῆς μέ στόθµην -.οὖ Βτ. Πρῶτον στοι.-- 
χεῖον τοῦ ἴπριώματος τούτου εἶναι ὃ ἑξισωτής (τ) τῆς πα- 
λωδι ώὤσεως, ἡ οποία συνδέέἑι Ἕδ Γπρέωμα τοῦ διαμορφωτοῦ 
7200/1960 μετά τοῦ ἱπριώματος τοῦ ἐνισχυτοῦ ἑππομπῆς , 


| Σχηματισμός φήσματος τοῦ-ουοτήµοπος Ψ300 
ταν Ἅ πμ | 
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! α | 
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Σχ. 194, άμώ νομός φάσματος τοῦ ουσήµατος Υ:1260 διά τῆς ποοδίωος τν (αορόπιν ψόδο 43ου 
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τών δέν ἔχει 


ο οκ 


πι σεν 


. / 


Πές τήν οδόν λήψεως, τό πὲδίον Ἱ ἀποτελει μίαν τε. 
᾿ Ἀνητήν γῤαμµήν, ἅτις τοποθετεῖται ὅταν ἡ ἀπόστασιὁ µετα- 

Εεύ τοῦ Κέντρου κπαύ τοῦ τελευταίου ἔνισχυτιπόῦ εἶναι µν- 
προτέρο τῶν 9,1 Κα. "0 ἐνισχυτής 2 ἀποτελεῖ µέρος τοῦ 
πμήματὸς αὐτομάτου --:"ἐξυσώσεως ,., τό. ὁποῖον. θά.περιγρα- 
φῃ πατωτέρω. .- ο υκὰ 


σιάξει αἰχμάς. παν βυθύσεις; αξ. οποῦαν ἔχου ) μίαν συχνό- 


ο διβάρρήσαν ἀπό γεωμής ος ρα ὸ 
(σχ. 121). "0 ξεισωτής γραμμῆς: 3, ὁ ὁποῖ 


ΤΠ παμπύλη ἁποσβέσεως τῆς ὁμοαξονικῆς γραμμῆς παρου- 


'ὁ ὁποῖος ῥυόμίζεται 
μμ Ρ) ος ον -- 
ἲν Ν αλ. 


, 
ἵ ον 
ή . 
- ν Ἀσωόσς,, 
ν αν ἱ Ἱ αν 


15ο 


πατά τήν ἐγιατάστασιν τοῦ συστήµατος, 'Έχει τήν δυνατότ’ 
τα διορθώσεως αὐτῶν τῶν ὄνωμαλιὼν µέσῳ 25 πυπλωμότων ὃ. 
ξυσώσεως (ῃ; ἄλλως, Ἠνλλωμάτων ᾿ηχοῦς). Δἱ παμπῦλαι λει. 
“τουργίας τῶν 5 πρώτων πυήλωμότων ᾿χοῦς. δειχνύονται εἷς 
τό σχ, Ί28. Ἐν τοῦ σχήµατος τούτου φαύνεται. ὅτι ἑικάστ; 
ἠχώ ἔχει. δύο παμπύλας καί ἡ ἐηλογή τῶν’ παταλλύλων πυ- 
πλωμάτων, τά ὁποῖα δά δράσουν διά τήν ξἐέσώσιν ξξαρτᾶ - 
ται ἔνπ τῆς πομπύλης. ἀποσβέσεως φις ὑπ' ὄψιν ὁμοαξονικῇ, 


ἑ- ἁινρ ο Ἐν, το ον - 
Ὅρο ϱ Εξισωτής τῶν οδηγῶν συχνοτήτων (4). ἐπιτρέπει τήν 
λεπτομερῃ ῥύθμισιν τῆς στάθµης τῶν ὁδηγῶν συχνοτήτων, 
ὥστε αὕτη νά Έχη τήν ἀΠριβῆ τὶμήν εἷς τήν εἴσοδον ὧν 
ἀντιστοίχων δεκτῶν. .. ο 


ο δ :"Απολουθοῦν δύο ἐνισχυταύ ἐπιπέδου ἐνισχύσεως ;{5) 
η α μεταξύ αὐτῶν οἱ αὐτομάτως ῥυθμιζόμενοι ἕξι.- 
σωταίς (ϐ.. μμ | | 


Τελευταῖον στοινχεῖον τοῦ [πριώματος ἐνισχυτοῦ λή- 
φεως εἶναι τό φύλτρον. (ο),. τό ὁποῖον ἐμποδίζει τ ν διάθ 
βασιν τῆς ὁδηγοῦ συχνότητοξ 0,308 μΠ5 πρός τά ἑπόμενα 
Ἠυπλώματα,, ας ο ο. ωσς- 


21.5. Αὐτόματος ρύθμισιςε Εξισώσεως - 
ΕΕ --------------- σ αν 
Αὕτη ἐπιτυγχάνεται µέσῳ τριῶν ὁδηγῶν 6,9--4,090 παίζ 
«0208 .ΜΗ5 αἱ ὁποῦῖαι, εἰσάγονται εἰς τήν. εἴσοδον. τοῦ ἕνι- 
σχυτοῦ ἐππομπῆς {σχ. 125) δηλαδή µετ Ἱπήν. προέμφοσιν.ι 
Συνεπῶς, εἰέ τήν ἔξοδον τοῦ «πριώματος ἐππομπῆς παζ αἱ 
τοςὶς ο δητος θὰ Έχουν κάν αὐνς στάθµην. Βίς πῄν ἔξσδον 
τοῦ ἐνισχυτοῦ ἑππομπῆς Έχουν τοποθετηθῃ τρεῖς δέκται ὁ.- 
δῃηγῶν συχνοτήτων διά τήν παρακολούθησιν τῆς στάθµης ἔμπι 
πης τῶν οδηγών καέ σηµακοδότησιν εἷςε πε ύπτωσιν ἀπονλί-- 
σεως τῶν οδηγῶν ἓν τῆς σώστῆς στάθµης. ᾿Ἠπειδή ἡ αὐτό- 
µατος ἐξίσωσις βασίζεται εἰς τήν στάθµην λήψεως τῶν ὁ- 
δηγῶν συχνοτήτων, ἔπεται ὅτι εἰς τήν ἔξοδον τοῦ ἔνισχυ- 
τοῦ Ἱ (69) αἱ τρεῖς ὁδηγοί 96 Έχουν τήν αὐτήν στάθµην, 
ἀλλά, λόγῳ τῆς προεμφάσεως, ἢ στάθμη της «ζώνης µεταδά- 
σεως εἰς τήν περιοχήν τῶν ζςμηλῶν σὐχνοτήτων θά εἶναι 
µιπροτέρα ἐμεύνης τῶν ὑφηλῶν συχνοτήτων. Τό πύπλωμα ἆᾱ- 
ποεμφάσεως (6) “δυορθώνεν- αὐπήν. σήν. πατάστασιν, διότι εἷ- 
σάγει ἀπόσβεσιν εἰὅ' τάς ὑφηλάς συχνότητας (βλέπε σχ. 
126). Ἀυνεπῶς, “εἰς τήν ἔξοδον τοῦ ἱκριώματος ἔνισχυτοῦ 


ν αννή 
δη 
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λήψεως ὁλόηληρος ἡ ζώνη 60-5516 ΣΗ5 9ά Έχῃ τήν αὐτήν 
στάθµην -24 ἐΒτ. | 


Ῥΐς τό ἱπρίωμα τοῦ ἐνισχυτοῦ λήφεως αἱ τρεῖς ὁδη- 
οὗ ἐπιλέγονται. µετά τόν ἐνισχυτήν Ἰ µέσῳ φύλτρων  παί 
ὁδηγοῦνται εἰς τούς ἀντιστούχους δέµτας. "Ἡκάστη ὁδηγός 

᾿Ενισχύεται εἰς τόν δέπτην καί ἓν συνεχείᾳ ἀνορθοῦται , 
πό προκῦπτον συνεχές ῥεῦμα ἀφ᾽ ενός μέν παρέχει ανν 
τῆε στάθµης τῆς ὁδηγοῦ, ἀφ᾿ ἑτόρου δέ ἐνισχύεται εἰς τόν 
ἐνισχυτήν συνεχοῦς ῥεύματος. Τό ἐνισχυμένον τοῦτο ῥεῦμα 
προπαλεῖ τήν πένησιν πινητῆρος, ὁ ὁποῖος ἔπιδρῷ ἔπί µε- 
ταβλητοῦ μετασχηματιστοῦο 'Ἡ τάσις ἐξόδου τοῦ µεταβλη - 
τοῦ μετ/ τοῦ παρέχει τό ῥεῦμα θερµάνσεως εἷς τά βερμίστορ 
τῆς ἀντιστοίχου διατάξεως αὐτομάτου ἐξισώσεως., Οταν, συ- 
νεπῶε, μεταβληθῇ ἡ στάθµη τῆς ὁδηγοῦ, ὁ πινητήρ πινεῖ- 
ταν παί μεταβάλλει τήν θέσιν τοῦ μεταβλητοῦ µετασχημα - 
τιστοῦ. Τοῦτο προπαλεῖ ἀλλαγήν. τοῦ ῥεύματος θερµάνσεως 
πῶν θερµίστορ µαύν συνεπῶς, Ἡεταβολήν τῆς ὅράσεως τοῦ 
αὐτομάτου ἔευσωτοῦυ. κ ν 


«π ὃδηγός συχνότης 6,2 ΜΗ5 προορύζεται διά τῇ ῥύ - 
Όμισιν τῶν μεταβολῶν ἀποσβέσεως τῆς γραμμῆς λόγῳ ἄλλα- 
Ύῃς τῆς θερµοπρασύας εἰς τό ἔδαφος. 'Ἡ ἀλλαγή τῆς στά- 
Όμης τῆς ὁδηγοῦ ταύτης προµαλεῖ µεταβολήν τῆς δράσεως 
πνός ἐξισωτοῦ, ὅστις εὑρίσμεται εἰς τόν ἔνισχυτήν (1). 
πά περιθώρια ῥυθμίσεως τοῦ ἐνισχυτοῦ "Β3 δειπνύονται εἰς 
τήν παμπύλην τοῦ σχ. 129. 


'Ἡ µεταβολή τῆς Βερµοµρασίας τοῦ περιβάλλοντος, εἰς 
κό ὁποῖον εὑρέσμονται οὗ ἐνισχυτιμοί σταθμοί παί τά τερ- 
µατινπά πέντρα, προπαλεῖ ἀλλαγήν εἰς τήν συνολίκήν ἀπό - 
ἴσβεσιν τοῦ σὐστήματος, ἡ ὁπούα διορθοῦται µέσῳ τῆς ὁδη- 
γοῦ συχνότητος 0,208 ῆσ. “ο ἄντύστοιχος ἐξισωτής εἰς 
τό ἱπρίωμα ἐνισχυτοῦ λήφεως παρουσιάζει χαραπτηριστιγάς. 
παμπύλος, ἨΜάταλλήλους διά τήν ἀπαντουμένην διόρθωσιν 
στάὂµης, ὅταν ἡ Φερµοπρασία τοῦ περιβάλλοντος µεταβλη»ῆῃ 
-ἀπό -Ίοῦ ϱ ἕως 4 50 {οχ. 120). | 


Τέλος, µέσῳ τῆς ὁδηγοῦ συχνότητος ἠνοορ ΝΗΣ ἔπιτυγ- 
χάνεται ἡ διόρθωσις στάὂµης, ἥτις ἀπαιτεῦται εἰς περί- 
'πχωσιν γήρατος" τῶν λυχνιῶν. “Οταν αἱ ἠλεπτρονιπαύ λυχ- 
νίαι χρησιμοποιηθοῦν ἔπί μακρόν χρόνον, μεταβάλλεται µε” 
 παξύ τῶν ἄλλων καί «ἡ διαγωγιµότης των. 'Ο ἐξισωτής, ὅ- 
στις ἑλέγχεται ἀπό τήν ὁδηγόν 4,092 ηΒα, εἶναι εἰς 3έ- 
σιν νά διορθώση µεταβολάς στάθµης, αἱ ὁποῖαιν 9ά προέλ- 
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θουν λόγῷ μεταβολῆς τῆς διαγωγιµότητος ἁπό 15 πλ/ ἕως 
16,2 πιλ/Ί (σχ. 124). 
.. 


2194) ᾿Βνδιάµεσον ἐννσχύτικού σταθμού ΄ 


ως ήδη ἀνεφέρθη, οἱ ἐνδιάμεσοι ἐνισχυτιπού σταθµού 
τοῦ συστήµατος Ἡ 12960: οαπαδιστανος ἄνά 9,1 Κπο 


Ῥάσικῶς, ὑπάρχοὺν δύο” τύπου ἐνισχυτικῶν σταθμῶν., 


α) ᾿Ἠνισχυτικός. καθώς» δι) ἐγκατάστᾶσιν ο ἀνεπί- 
βλεπτον Κέντρον. ον. 


β) 'Ενισχυτυκός: Θτανμός- δι’ Εγπατάστασιν εἰ, ἔπιβλε- 
πόµενον. Κέντρον. πο. | 


πό σχηµατιπόν διάγραμμα τοῦ πρώτου τύπου, ὃν ἑπά - 
στην πατεύθυνσοιν µεταδόσεως᾽ δειννύεταν εἰς τό: σχ.͵ Ί2ρα. 
Ουτος περιλαμβάνει τό στοιχεῖον ἐπιμηπύνσεως τής όμοα - 
ξονυπῆς. Ὑραμμῆς (1), τόν ἐνισχυτήν ο, ΝΠ" παύ τόν δέ- 


πτην τῆς ὁδηγοῦ συχνότητος 6,2 ΜΗ5. Μέσῳ τοῦ δέπτου τού- 
του ὁ ἔνισχυτής προβαύνει εἰς µεριπήν διόρθωσιν τῶν µε- 
ταβολῶν της ἀποσβέσεως ἑνός Ενισχυτιποῦ πεδίου. , ΒἩ περι- 
οχή ῥυθμύσεως τοῦ ἐνισχυτοῦ "83 δεικνύεταί εἷς τό σχ. 
199. 


Ἡΐς τό σχ. 132β δειηνύεται τό σχηµατ; πόν διάγραµ:-΄ 
μα διά μίαν πατεύθυνσιν µεταδόσεως ο ἐνισχυτιποῦ, ὅ- 
στις, ἔγπαθύσταται εἰς τά ἐπηνδρωμένα ος ρὕτοςπε- 
ρυλαμβάνει τήν ἐπιμήπυνσιν τῆς γραμμῆς (τ) τόν ἐ ισχυ- 
τήν τύπου πῃηπ, τόν ξξισωτήν της Υραμμῆς (2). τόν να. 
κ τῶν ὁδηχῶν συχνοτήτων (4. τόν ἔἐνισχυτήν ἐπιπέδου 
ἐνισχύσεως (5) ῃ τούς αὐτομάτως ῥυθμιξομένους ξξισωτάς 
(ο, τό στοιχεῖον ἀποσβέσεως 1498. ἄΒ παύ τόν ἐνισχυτήν 
ἐπιπέδου ἐνισχύσεως (6). Πέραν αὐτῶν, ὑπάρχουν τρεῖς 
δόµπται ὁδηγῶν συχνοτήτων, γαθώς καί τά λοιπά ἁπαραίτη- 
τα πυμπλωματι κά στοιχεία διά τήν πλήρη. αὐτόματον ύθμι- 
σιν στάθμης ὅπως εἷς τό ἑπρύωμα ἐννσχυτοῦ λήφεως τῶν 
τερματνῶν κέντρων). Δἱ λευτουργίαι τῶν ἐπέ μέ ους στοι- 
: χείων τοῦ ἐνισχυτιποῦ τούτου σταθμοῦ, ὡς παΐ ας σχετι-. 
| ναί χαρακτηριστνκαί παμπύλαν, χουν Πδη ἀναφερθῆ εἰς . 
τήν πρι ραφῶν τοῦ ἑπριώματος. Ενισχυτοῦ. λήψεως. τ 
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408969 
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" 
ν | 


155 
θουν λόγῳ μεταβολῆς τῆς διαγωγιµότητος ἀπό 12 πΑ/Υ ἕως 
» 16,2 τιβ/Υ (σχ. 124). 

Ν 


21.3) ᾿Βνδιάμεσοι ἐννσχυτιποί σταθµού 


Ὡς ἤδη ἀνεφέρθη, οἱ ἐνδιάμεσοι. ἐνισχυτιποί σταθμοί 
τοῦ συστήµατος 1960. ἐγπαθίστανται ἀἄνά 9,1 Καπ. 


Βὰσικῶς, ὑπάρχοῦν δύο- τύποι ἐνισχυτιπῶν σταθμῶν, 


α) '᾿Ενισχυτικός -σ.αθμός; δι᾿ ἐγκατάστάσιν εἰς ἀνεπί- 
βλεπτον Κέντρον. {Ὁς | 


β) ’Βνισχυτιπός σταθμός :δι’ ἐγκατάστασιν εἰς ἔπιβλε- 


πόμενον. Κέντρον. 


πό σχηµατιχόν διάγραµµα τοῦ πρώτου τύπου δι᾽ ἑπά- 
στην πατεύθυνσιν µεταδόσεως δειἠνύεται εἰς τό:σχ. Ί27α. 
οὗτος περιλαμβάνει τό στοιχεῖον ἐπιμηκύνσεως τῆς ὅμοα - 
ἕονιπῆς. γραμμῆς (1), τόν ἐνισχυτήν τύπου ΤΠ" πιαύ τόν. δέ- 
πτην τῃς ὁδηγοῦ συχνότητος 6,2 ΜΗ5π. Μέσῳ τοῦ δέµπτου τού- 
του ὁ ἐνισχυτής προβαύνει εἰς µεριπήν διόρθωσιν τῶν µε- 
ταβολῶν τῃς ἀποσβέσεως ἑνός ἐνισχυτνποῦ πεδίου. Ἡ περι- 
οχή ῥυθμίσεως τοῦ ἐνισχυτοῦ ΙΒ" δειπνύεται εἷς τό σχ. 
199. | 


Ἑΐς τό σχ. Ἰ22β δειπνύεταιν τό σχηµατ;πόν διάγραµε-’ 
μα διά µίαν πατεύθυνσιν µεταδόσεως τον ἐνισχυτιποῦ, ὅ- 
στὶς, ἐγμαθέίσταται εἰς τά ἐπηνδρωμένα Κέντραι Οὕτοςπε- 
ριλαμθάνει τήν ἐπιμήμυνσιν τῆς γραμμῆς (1), τόν ἔνισχυ- 
τήν τύπου ἹΒᾶ, τόν ἐξισωτήν τῆς γβαμμῆς (2), τόν ἔξισω- 
τν τῶν ὁδηγῶν συχνοτήτων (4), τόν ἐνισχυτήν ἐπιπέδου 
ἐνισχύσεως (5), τούς αὐτομάτως ῥυθμινζομένους ἐξισωτάς 
6). τό στοιχεῖον ἄποσβέσεως 14,8 ἃἈ γαί τόν ἐνισχυτήν 
ἐπιπέδου ἐνισχύσεως (8). Πέραν αὐτῶν, ὑπάρχουν τρεῖς 
δόνται ὁδηγῶν συχνοτήτων, παθώς μαέ τά λοιπά ἁπαραίτη- 
τα πυνπλωματιγπά στοιχεῖα διά τήν πλήρη αὐτόματον ῥύθμι- 
σιν στάθμης (ὅπως εἰς τό ἱπρίωμα ἐνισχυτοῦ λήψεως τῶν 
τερματίνῶν κέντρων). Αἱ λειτουργίαιν τῶν ἔπέ µέρους στοι- 
χείων τοῦ ἐνισχυτικοῦ τούτου σταθμοῦ, ὡς ναί αν σχετι- 
παζ χαρακτήριστιπαί παμπύλαι, ἔχουν ἤδη ἀναφερθη εἷς 


τήν περιΥγραφήν “τοῦ ἰπριώματος ἐνισχυτοῦ. λήψεως. 


πε 


Ὀπ].νόν σταθµόν 


αὐξηθῇ ηὐ{σχύς τῶν δἑατάξεὠν τηλετροφοδοτ 
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ον α Ἡ. ἀπόλώτος στόθµη τάσεως συναρτήσει τῆς συχνότητος 


ε. 


εἰς πῄν: ἔξοδαν τοῦ. Ἐνιαχυτοῦ αρ δεικνύεται εἰσ'τό σχ.- 
ά | | 


«Ίδβο Ἡ αὐτή: καμπύλη: τῆς  ἀπολύτου στάθµης τάσεως Ἰσχύει 


καί εἰς τήν ἔξοδον τοῦ ἱπριώματος ἐππομπῆς τῶν τερµατι- 
πῶν πέντρων. "Ἐπομένως σµποπός τοῦ Ἐνισχυτιποῦ σταθμοῦ 

- ρ. γ ο 3) νά 
πλήρους ο ώνοως εἶναι νά Επαναφέρη τήν στάθµην ὅλων 
τῶν διοδεύσεων εἰς τήν αὐτήν τιμήν, τήν ὁποίαν εἶχον πα- 
τά τήν ἔξοδόν των ἐν τοῦ ἐπριώματος ἐππομπῆς. 


ο ” 3 επ τν) 
μενα. ο. ο τν ο στ ος 


τν Ἡ ἠλεκτρινπή, ἐνέρήεια,' ἥτις εἶναι. ἀπαραίτητος διά 
τήν λεντουργίαν τῶν ἐνδιαμέσων ἔνισχυτικῶν σταρμῶν τῶν 
µή ᾿ἐπηνδρωμένων κέντρων, παρέχεται ἓμ τοῦ µακπρόθεν,εῖτε 
υπο τῶν 

ὁμῶν πλήβους ῥυομύσεως. 


Ὃν τέρματικῶν Κέντρων εἴτε ὑπό τῶν ἐνδιαμέσων. στα- 


Τό σχηµατιπόν. διὄγραµµα τῆς τηλοτροφοδρτήσεως δει- 


πνύεται εἰς τό σχ. 154. Βΐς τόν τηλετροφοδοτοῦντα ᾽ στα- 


ὃμόν, ἢἡ τάσις τῶν 220/-50 Ἡπ ἀνυφοῦται µέσῳ µεπταδχηµα - 
τιστοῦ εἰς τήν τιµὴν τῶν 2χ6060Υ (μεταξύ τῆς µεσαίας λή- 
φεώς τοῦ μετασχηματιστοῦ παζ ἑπάστου τῶν ὄπρων. του ἔπι- 
πρατεῖ τάσις 600’). 'Ἡ τάσις αὕτη εἰσάγεται εἰς. τήν ὃ- 
µοαξονιμήν γραμμµήν µέσφ Ματαλλήλων βαθυπερατῶν φέλτρων. 
Βίς τόν Ίον ἔνισχυτιπόν σταθµόν ἡ τάσις τῶν 2χ6ρο Υ ὃ- 
πιλέγεται µέσῳ βαθυπερατῶν φίλτρων κἀί ὁδηγεῖτάι  εἷς 
τόν µετασχηµατιστήν τροφοδοτήσεως, "0 µετασχηµατιστής 
ουτος ἐπτελεῖ δύο ἐργασίαξςξχ α) Δι) ἑνός τυλύγματος ὑπο- 
βιβάξει- τήν- τάσιν εἶ-σ' τήν. τυμήν. τῶν 220, ἥτις χρησιµο- 
ποιεῦται διά τήν λειτουργύάαν: τῶν διατάξεων τοῦ: ἔνισχυ- 
τιπρῦ σταθμοῦ.'β)'Δι "ἑτέρου" τυλίγµατος ἀναβιρβἄάξει τήν 
τάσιν’.εἰς τήν Ἐνμήν: τῶν 2χ600 τ,' διότι, ὡς εἶναι προφα- 
νές, αὕτῃ ρ6 ἔχη µειωθῇ λόγφ πτώσεως τάσεως ἐπί τῦέ ὖ 
μοαξονιπῆς γραμμῆς. Συνεπῶς, πρός τόν δεύτερον ἔνισχυ- 
ὁδήγεῖται, 'μέσῳ βαθὐπεράτῶν φίλτρὼν, τά» 
σις 2Χόύ0ΟΥ. ᾗ- ἳ ο Αα ὃν ο 


""Βυματάνάλώσις. ἐνάστου ἐνισχυτιήοῦ εἶναι τῆς τάξε- 
ως τῶν 2325 ΛΑ παῦ ὁ μέγιστος ἄριθμός τῶν τηλετροφοδοτου- 
μένων αταθμῶν εἶναι δηπό. (δύναται νά κ. τούς 12, ἄν 

εως). 


ΐς τόν τελευταῖὸν σταθμόν ἑκάστης µατευθύνοεὼξ΄ 
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ὑδυστήματος 1260 
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ιμο 
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αδ Σχ. 198 μάληρς 9 απι μα, οντή, Ἔρη πα αμεἩ μαί ὃς 
'Ἐνισκυτοῦ 6, 6 ανν μη τῶν κάρα 


Α ασ-μδι-ρ-κππωμωτων” π-ὖ- -----ᾱ--ααῦ--Ὀ 


πα ο” 


γω 


ΤτηΏ πηειροφοδοιούμευαι άνωὸ 


4 με-- / () αν. 
οί κατὰ τήν μοτείέ ο0διν ---» 
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Σχ. 194 ν. παραβηήῆῳ τπβτροφοδότησις τᾶν ἐνιοχυτνῶν 
 ποώμρυ τοῦ ουοτήµατος, ν1260 


--- 


πα ος 


αὐξηθῇ  ἠόἴσχύς τῶν διατάξεών τηλετρόφοδοτ 


12 


σσ υ Ἡ, ἀπόλμωπος στάθµη τάσεως συναρτήσει τῆς συχνότητος 
εἰς πᾖν' ἔξοδαν. τοῦ. ὀνιοχυτοῦ. αρ δεικνύεται εἰς) τό σχ.. 
«5Ρο οἵἩ «οὐτή. παμπύλη: πῆς (ἀπολύτου στάθµης τάσεως Ἰσχύει 
καν εἰς τήν ἔξοδον τοῦ ἱπριώματος ἐππομπῆς τῶν τερµατι- 
πῶν Ὃ άν "Ἐπομένως σµοπός τοῦ ἐνισχυτικοῦ σταθμοῦ 


ια. 


πλήρους ῥυθμίσεως εἶναι νά ἐπαναφέρη τήν στάθµην "ὅλων 
τῶν διοδεύσεων αἰς τήν αὐτήν τιµήν, τήν ὁποίαν εἶχον πα- 


. 5 


ε αμ ΄ Φ υν 
τά τήν ἔξοδόν των ἐπ τοῦ ἐπριώματος Εππομπῆςα 


ο. ο.) Τηλετροφοδότησις ἐνδιαμέσων ἔνισ υτικῶν ἀνεπιβλέ- 
ον πτων Κέντρων, ο τμ ο ου... 


Σε ολ 
τν ο πα 


ἵε Ἡ ἠλεκτριπή Ἐνέργεια, ἥεις εἶναι. ἀπαραίτητος διά 
τήν λεντουργίαν τῶν ἐνδιαμἔσων ἐνίσχυτινῶν σταθμῶν τῶν 
μή ᾿ἐπηνδρωμένων µπέντρων, παρέχεται, ἔι τοῦ μακρόθεν, εἴτε 
ὑπό τῶν Ἑερματικῶν Κέντρων᾽ εἴτε ὑπό τῶν ἔνδιαμέσων στα- 


θμῶν πλήρους ῥυθμίσεως, 


Τό σχηματιπόν διάγραμμα τῆς τηλετροφοδοτήσεως δει- 


πνύεται εἰς τό σχ. 124. Βΐς τόν τηλετροφοδοτοῦντα στα- 


θμόν, ἢ τάσις τῶν 2501-50 Ἡπ ἄνυφοῦται µέσῳ µετασχηµα - 


τιστοῦ εἷς τήν τιμὴν τῶν 2χ60Ού (μεταξύ τῆς µεσαίας λήῄ- 
φεώς τοῦ μετασχηματιοτοῦ καί ἑκάστου τῶν. ἄπρων .του ἔπι-- 
πρατεῖ τάσις 6007), "Ἡ τάσις αὕτη εἰσάγεται εὖς. τήν ὁ- 
μοαξονιπήν γραμµήν µέσῳ παταλλήλων βαθυπερατῶν φύλτρων. 
Ἡϊἱς τόν Ίον ἔνισχυτιπόν σταθµόν Ἡ τάσις τῶν ὀχ600Ο Υ ὃς 
πιλέγεται µέσῳ βαθυπερατῶν φίλτρων χἀί ὁδηγεῖται εἷε 
τόν µετασχημµατιστήν τροφοδοτήσεως, "0 µετασχηµατιστής 

ουτος ἐπτελεῖ δύα ἐργασίαςὰ α) ΔΙ ἑνός τυλίγματὸς ὑπο- 
βιβάξεν: τήν. τάσιν ο ρεήν. Ἐνήν. τῶν 202ον, ἥτις χρησιµο- 
ποιεῖται διά τήν λειτουργύἁν' τῶν διατάξεων τοῦ ἔνισχυ- 
τιποῦ σταθμοῦ." β) Δι’ ἑτέρου: τυλέγματος ὀναβι βάζει, τήν 
τάσιν; εἰς τήν Ἑιμήν τῶν ὀκδροτ. δυότι; "ὡς εἶναι προφα- 
νέα, αὕτη ρὰ ἔχη µειωθῇ λόγῳ πτώσεως τάσεως ἐπί της ἡ 

μοαξονιπῆς γραμμῆς, Συνεπῶς, πρός τόν δεύτερον ἔγισχυ- 


ὀτιπόν σταθµόν ὁδήγεῖται, :μέσῳ βαθὐπερατῶν φύλτρὠν, τά- 


ο. ὸ σμσον δω δ ὃν . : υ - ο. .. : 5 Ἶ 
᾿π ματανάλώσις' ἐκάστόυ ἐνισχυτιλοῦ εἶναι τῆς τάξε- 
ως των 235 ἩΛ παζ ὁ "μέγιστος ἀριθμός τῶν τηλετροφοδοτου- 
μένων σταθμῶν εἶναι ὁλμσό (δύναται νά ὂ αν τούς 12, ἄν 
εως). 


2... τ 


Ἐΐς-τόν τελευταῖον σταθµόν ἑκάστης μµατευθύνσεως. 


-- ο ----ο- ακακααααακακτ-α-ωπτρὼ. «ο. 


1958 


τηλετροφοδοτήσεως" δέν: μεταβιβάζεται. περοιπτέ ω ἡᾗ τάσις 
τῶν 2Χ6ΟΟ ὃ παόν- συνεπῶς,” γελσττό -αμημά: τοῦ: ὁμςἄξοψικοῦ. 
παλωδίου μεταξύ τῶν δύο τελευταζων δταθμῶν ρμ Ὀφκοτό- 
ταν. οΝΝΝή, μα .. κ μα δοςν αα 


. Ἕ, . δν 
Β αμ. ο ντ με ὃς πο. : ντα ὃς τε 
η) - κ . ο νο ο - ο ᾱ- ἑ νο 


αρ ο. 27ου - μνν, ών. 4) « κ΄ τν ο ο τὸ νου 


τν αἩ) Σχέδιον συχνοτήτων 


'λνά τόν σὐηματισμόν. της Φώνης ᾿συχνοχήτων μεταδόσο- 
ως η προταθῆ ὑπό τῆς 0ΟΤΥΤ τρεῖς μέθοδοι, ἔν τῶν ὁ- 
ποίων ἔχει. υἑοθετηθῇ πορ᾽ ἡμῖν ἡ κάτωθι ἡ. Αιά. τῆς: μεπατο- 
πύσεως. τῆς, ξώγης, ας δευτεροµέδων 212..550, τσασ., «προπύπτει 
μέά τεταβτοµάς; παλύπτρυσα, πήν περι οχήν 5105 Δ02Ρ. ΚΗσίσχ. 
135). πρός σχημάτισμόγ; της. τεταρτοµάδας, λαμβάνονται ο 
δευτερόμᾶάδες ϱ- 16 τοῦ συστήματος Π950. Διά ᾿ὀὐνθέσεως, ες 
τρνῶν τεταρτοµάδων σχηµατέξεται ἡ ζώνη μεταδόσεώς τοῦ 
ὑπ. ᾿ὄψιν “συστήµατος. “Ἡ πρώτη. τοταρτομάς. ἐμπέμπεπῳ ἄνευ 
πέραν τέβῳ: δι ἀβορφώσεως,' ᾖ. δεὐπέρα, δι ά δισµοβφῶσεως, μετά. 
της φερούσης΄ θ452 κμα (παλύπτει τήν. περἰθχήν. 4404581120 
ΚΠΕ νπαύ ἡ τρί τὴ μέσφ' τῃς φερούδης᾽ 12648. ΚΗζ µεπατοπίζέ- 
ται εἰς τήν περιοχήν 862ος 12226:ΚΗ5. "Ἡ οὕτω σχηματι ζὸ- 
μένη ξώνη, συχνοτήτων µεταδόδεως: τοῦ σνστήµατος, Ψ2769 ἔ- 
πτείνεται βμκαδὴ ο ο πας 12226: εν 


ολ. οδός οσο - ὁδός 1 ἄψεως 


Πές τό σχ. 136 ες πῇ πό) πλῆρες. παροώτατικόν. 
διάγραμμα τοῦ ν2Του, ἀλλά. ἡ, ποτωτερῳ περιγραφή θά ἆνα- 
φέρεταν εἰς τά µετά τό ἐπρέωμα τῶν διαμορφωτῶν ὄευτερο- 
μάδων τμήματα. τοῦ συστήµατος, δεδοῥένου ὅτι τά προηγού- 
μενα. τούτου ἀνεφέρθησαν. εἷς ας περιγβαφήν τοῦ {6ο. πα 
98. .. πο 


μις τό ἱκρέῳμᾶ τῶν ) διοἠαρφωτῶν τοῦ. συστήµατος Υ2700 
αλεῤιας πρεῖς τεταβτοµάδες 2132-4028 κηΣ, ἓν τῶν” ὁ- 
πούων ἡ πρώτη δέν εἰσάόγεται οἷς δναµορφωτήν, ἐνῷ κ. οα 
ναί ἡ- 5η: μετατοπέξονταν εἰς] τήν. ξόνήὴν «τῶν συχνοτήτὠν 
µεταδόσεως, (μέσῳ ,τῷῶν «φερουσῶν 8425: ποίζ 126489 κΗᾳ. ἀντι --' 
στούχως. Ἀχηματέζεται., . ιοῦτωςσι :ἡ, ζώνη «συχνοτήτων -μεταδό-- 
σεως 512-12226 ΚΕα ἡ ἃς ὁπούα εἰσάγετος εἲς τήν. ἁδόν: ἔππομ- 
πῆς τοῦ πρνώματος᾽ τῶν ἐνισχυτῶν γραμμῆς. Πρῶτον στοι « 
χεῖον ταῦ πυμλώματας εἶναι ὁ. ἐξισωτής τῆς «πθλωδυ ώθίεως 
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τοῦ Κέντρου (1) μαζί ἔπονται 5 | 
ττοτ «(2)» Βέλτρον Ναταστολῆς τῆς δυχνότητος 208 ΤΗΣ, διά 
:Νάυµή :Επηρεάξεται ἡ 'ἁδηγός συχνότής 208 Κήπ ἓκ τῶν ῥευ- 
µάτων ὁμιλίας. ο αν αμ 


ο. ο. Δι τύωμα προεµφάσεως, τοῦ ὁποίου ἡ παμπύλη ἆᾱ- 


ποσβέσεως μεταξύ των ουχνοτήτῳν 213 καί Ἴ2236 ΚΗΣ παρου- 
οιάδει κλέίσιν Ίο . - ο ο ..... 


δν δι (4).."Βνισχυτής ἐππομπῆςς .'Π «ἐνίσχυσις τοῦ ἔνισχυ - 
τοῦ τούτου ἀνέρχεται; εἰς 50 ϐ δι ὁλόπνληρον τήν ἔππεμπο- 
µένην ζώνην, ἀλλά εἰς τήν Ἐξοδόν του, λόγῳ τῆς προεμφά- 
σεως, ἡ στάθµη εἰς τήν συχνότητα 12356 ΚΗ5 εἶναι -Ί263, 
ἑνῷ εἰς τήν συχνότητα 212 ΚηΗα εἶναι μααᾶ «30 «Β. µιηροτέρα, 
ἤτοι -ὐ ἄΒτ. | - | | 


ἠ το {5} Δυμπτύωμα ἐπιμηκύνσεως τῶε ὁμοαξονιος γραμμής, 
τό ὁποῖον τοποθετεῖται, ὅταν ἡ ἀπόσβεσις μεχαξ τοῦ τερ- 
ματιπκοῦ µπαί τοῦ πρώτου ἐνισχυτιγοῦ είναι ᾽μικροτέρα ἀπό 
«2Τ:4 8 εἰς τήν συχνότητα Ίρή25 ης. ο. 


τω, 
ντ 


(6)« Φύλτρα διαχωρισμοῦ τοῦ φάσματος ἐκπομπῆς ἅπό 
τήν. πηγήν πτηλετροφοδοτήδεως: τῶν: ἐνισχυτιπῶν σταὐὑμῶν . 


Βΐς τήν εἴσοδον τοῦ ἐνισχυτοῦ ἐππόμπῆς εἰσάγονται 
παζ αὖ δύο ὁδηγοί συχνότητες «308 καζ 12425 ΚΠαπ διά τήν 
αὐτόματον ῥύθμιαιν τῆς στόβµης, Διά τήν ἐπύβλεφὶν τοῦ ἐ- 
νισχυτοῦ ἐππομπῆς τοποθετοῦνται εἷς τήν ἔξοδόν του-δύο 
δέπται ὁδηγῶν συχνοτήτων, οἱ ὁποῖοι παρέχουν σηµατοδότη- 
σιν εἰς περύπτωόιν μεταβολῆς τῆς στάθμης ἐγπομπῆς τῶν 
ε μον « ών - ” . ῤ ” 
ὀδηγῶν (π.χ. λόγῳ βλάβης τς γεννητρέας ἤ λόγφ βλάβης 
τοῦ ἐνισχυτοῦ. ἐππομπῆς) ... ο ο αυτ... 


μι. Ἡ ἀφιπνουμένη εἰς τήν. ὁδόν μις ζώνη συχνοτήτων 
912-14256 ΚΗΡ, ἀφοῦ διέλθει ἀπό τά φίλτρα διαχωρισμοῦ 


τοῦ φάσματος λήψεώς ἀπό τήν πηγήν τηλετροφοδοτήσεως(1}, 
:. ὀπολουθέϊ τήν ἑξῆς διαδροµήν εἷς.τήν ὁδόν λήφεως τοῦ π- 
«πριώῄατος τῶν ἐννσχυτῶν γραμμῆς. ο ο 


ο (2). Επιμήκυνσις ὁμοαξονικῆς, Ὑραμμῆς, ἥτις εἶναι 
ὁμοίᾳ. πρός ᾿τήν, ὑπάρχουσαν ιεἷς: τήν ὁδόν ἐμπομπῆςς. . | 

οτι (0). ᾿Ἐνισχυτής "Ἠ3, ῥυθμιζόμενος αὐτόμάτως --;"μέσῳ 
τῆς ὁδηγοῦ  συχνότητος 12425 ΚΗς. | 


166᾽ 
ο... ο Ἅ 

(4). ὃς πο κάραμοπης ο ο τα 
συχνότης αὕτη: ἐππέμπεται (ὑπό µορφήν παλμῶν) ὑπό τῶν 


τερματικῶν Κέντρων Ἠ τῶν «Επηνδρωμένων ἐνισχυτικῶν. στα - 9 


, ω, Ὑμων διά τόν ἔλεγχον τῆς λειτουργίας τῶν Ενδιαµέσων. ἓνι.- . 


σχυτιπῶν σταθμῶν. 


αρόνς (5). 'Ἡ µονάς αὕτη περιλαµβάνει, 'α) Ἀνντύωμα ἔξν- , 
σῴσεως τῆς σταθερᾶς πηλίσεως εἰς Ὃ ο σος 
"τῆς ὁμοαξονινῆς γραμμῆς, τό ὁποῖον ῥυθμύζεται κατά τήν 

ἐγιατάστααιν τοῦ συστήµατος. β) ᾿Βξισωτήν. ῥυθμιζόμεψον 

νο μάκως µέσῳ τῆς ὁδηγοῦ «206 ΚΗπ. ΄Υ) ᾿Βξισωτήν,μέσῳ τοῦ 
ὁποίου ῥυθμίζεται ἡ στάθμη τῶν ὁδηγῶν. συχνοτήτων «εἶ ο, βή». 
µατα τῶν 0,200 4βδ. σα ας «ρε εβόκοπα οἱ 


ο ανν 


ϐ).'Ἠνισχυτής ἐπιπέδου ξνἰσχύσεως (6, 26 ἅπι τι. 
6 1) { 


(Τ). "Βξισωτής ὁμοσξονιπῆς- χγραμμῆς (ὀνθμέζεται πα- 
τά τήν ἔγνπ/σιν τοῦ συστήµατος). Περιλαμβάνει: ο] πυμλώ -- 
µατα ἐξισώσεως (ἠχοῦς) καί προοβίέξεται. διά 'τήν. διόρθω- 
σιν τῶν αἰχμῶν πού τῶν βυθίσεων, τύς ὁπδίας παρδυσιάζει 

παμπύλη ἀποσβέσεως τῆς ὁμοαξονιπῆς γραμμῆς (Αλέπέσχε- 
τικῶς 24.9.). . 


(8). "Ενισχυτής ἐπιπέδόυ ἐνισχύσεως (6ο) 20. 48. 


(9). Κύμλωμα: ἀποεμφάσεως.-. ' ς 
| (10). δύλτρα παταστολῆς τῶν ὁδηγῶν συχνοτήτών 208”: 


α 
αν : 4 
το ν ο”. 


ποτ .. τα - ' λα νς κ ας πα ς 
: το ωτὰ ν ὁ ἃ - Ἡ : ο δ. Ἡ .. πες ς τ ς ας ον α- 
«ΤΑ Ββισώτής, τῆς παλωδιῴσέως τοῦ Ἑόντβόυςα ντ. ος 
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1 


λαό 


ώς . Ῥρ μα. τα 3 μι | .- ς : τα -- ο. , ἡ ος τας ἕ- . τ πα, | : 4 
Αιά τήν. λειτουβγίαν τοῦ συστήματος Α.ῬεΒ. χρησυμο- 


Ὅ λέγονται εἰς τήν ἔξοδον τοῦ ἐνὶσχυτοῦ 6) (σχ. 1726) Μη 


διατάξεων Β, -ιαύ Β,. Αἱ διατάξεις,αὗται ἐργάζονται ὡς 
πυπλώματα "ηλεπτρονινῆς μνήμης ἡ καί παρέχουν τό... ρεὔ]ια -.... 
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δερµάνσεως τῶν θερµίστορ, 
εἰς τάς µονάδας αὖ 


σχυσις -τοῦ- ἐνισχύτοῦ (5) µεταβάλλε 


τοµάτου ΄ῥυθμέσεως 


ὁποίας εἰσάγει. ἡ ὁμοᾶξονιπή. γραµµή. 


σχ. 12Ί ἡ ἀπόσβεσίς τῆς ὁμοαξονι]ι 
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τά ὁποῖα εἶναι τοποθετημένα 
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αντυκῶς ενς, τάς ὑφηλάς. συχνότητας.- Συνεπεία. πψνούτου ἡ 

Ννίσχυσις τοῦ ἐνισχυτοῦ ἵπἳ δινουν µεγαλυτέρα, εἰς τάς 
γ.ἒ. ὑπό ὅτι εἰς τάς Χ.Σ. παύ πυμαίνετᾶι μεταξύ 25,32 
ναί Δ1, α 8 διά τήν μες ἔτπαα τῆς ὁδηγοῦ Ἴδλο2 ΚΕ... 


ο ἀὐτομάτως ῥυόμι ζόμενος. ξξνσωτής ιο ἔχει ὡς προ. 
ορυσµόν νό διορθώνη τός μεταβολάς άποσβ ἔσεων, αἱ ὁποῖαι 
προπύπτουν λόγφ µμεταβολῆς τῆς θερμοκρασίας τοῦ περιβάλ- 
λοντος. Ἡ πομπύλη ἀποσβέσεώς του ἐξισωτοῦ τούτου ἔξαρ- 
τᾶται ἀπό τήν ἀντίστασιν ἑνός θερµίστορ τοῦ ὁποίου τό 
ῥεῦμα θερµάνσεως ἐξαρτᾶται ἀπό, τήν ὁδηγόν 208 ΚΠ.. 


Διά τήν αὐτόματον ρύθμισιν στάθμης τς τό σύστηµα 
5700 χρησιμοποιοῦνται δύο ὁδηγού συ} (νότητες: νῷ εἰς 
τό σύστηµα }Ύ 1260 χρησιμοποιοῦνταιν τρεῖς, παρ ὅλον ὅτι 
τό φάσμα τῶν συχνοπήτων µεταδόσεως τούτου εἶναι µινπρότε- 
ρον. τοῦτο. ὀφεέλεται εἰς δύο πυρίως νο 
ο) οὗ ἐνδιάμεσον ἐνισχυτικοί τοῦ Π2Τ00. ποποθετοῦν- 
ταν. Ἔντός τοῦ Ἐδάφους, ἔνβθα ὑφύστανταν μικρότεραϊ δια - 
πυµάνσεις Φερμοπρασίας. 


ϱ) πίς πό Υ 1260. χρησυμοπονοῦνται λυχνίαι, τῶν «ὁ- 
ποίων Ἡνξ παβάλλθταί ον ο ώνκέσης ο τήν πάροδον΄ τοῦ 
χρόνου, 


22.4. } "Ἠνδιάμεσοι. ἐνισχυτικοί. σταθμοί 


οἱ ἐνδιάμεσοι ἐνισχυτιπού σταθμού τοῦ συστήµατος 
τούτου τοποβξτοῦνταιν. εἰς πανονιπάς ᾽ἀποστάσεὶς ἀνά. 4, 65 
Κπὶ παὺ διαιροῦνταί εἰς. δύο, βαδιπῶς, πατηγορίας. 


- ᾿Ἠνιοχυτιποί, ποποθοτούμονοι ἐντός τοῦ ἐδόφους. 


-- ο κοσσού ποποθετούµενρι εἰς τά Κέντρα« 


Οἱ ἔνισχυταίύ τῆς πρώτης κατηγορέας διαιροῦνται.. πε- 
ραιτόρω εἰς ἔνισχυτάς τύπου ἓ, :ῥυθμιζομένους αὐπομάτως 
ὑπό τῆς θερμοκρασίας, τοῦ ἐδάφους σχ. 128α) ναί εἰς ἓ- 
νισχυτάς τύπου ϱ, τῶν οποίων υῃ: τοις ῥυθμέζεται ὁ- 
πό τῆς ὁδηγοῦ συχνόβητος 12432 ΚΗΗ.. σχ.- 128β).. 


ζατά μῆνος της ὁποαεον ώς γραμμῆς τοποθετεῖται 
εἷς ἐννσχυτιμός τύπου 320 -ἆλά 4 Ἐνισχυτιπούς: τύπου Ὁ, 
Βασιπή διαφορά μα τῶν πυήλωμάτων. τῶν ἐν. λόγῳ ἐνι - 
. σχυτιπῶν εἶναι ὅτι εἰς τόν ἔνισ) χυτήν όρο διάταξις 


| οτε ]µτ 
..- πα μμ. 

ποτ ο πια ει | 
Ξν [8]: ΞΦΗΦ/ΗΞΞΗε]- 


α) Ἐνδιάμέσος ἔυκχυτωός Ψ2700 ρυθμιζόμενο, ὑπό τῆς Δερμουρασίας Εδάφους 


ϐ) Ἐνδιάμερος ἄνισυτωός 2700 ρωήμιζόμενος 
δω τῆς ὁδπφοῦ αυχνότατος 19430 ΚΗΣ. 
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ἠλεκτρονικῆς µνήµης ἡ ὁπούα παρέχει τό ῥεῦμα θερµάνσεως 
εἰς τό θερμίστορ τοῦ ἐξισωτοῦ κ, ἑνῶ εἰς τούς ἔνισχυ - 
τάς ἡ αἱ µεταβολαί τῆς Βερμοπρασύας τοῦ Εδάφους ἔπηρεά- 
ἕουν µατ᾿ εὐθεῖαν μίαν ἀντίστασιν εἰδιπῇς πατόσπευῆςι. 


Ἱά βασικά στοιχεῖα τοῦ πυκλώματος ἑνός ἐνδιαμέσου 
ἐνισχυτιποῦ δι’ ἑκάστην πατεύθυνσιν µεταδόσεως εἶναι τά 


ν ον δα νο .. 


πάτωθὶ {σχ. Ίὗθα. ναί 1296 ϱ). 


ην Διάταξις προστασίας τοῦ ἐνισχυτικοῦ ὄπό ὑπερτά- 
σεις ἔπί τοῦ ὁμοαξονιποῦ σωλῆνος. 


5. Φίλτρα διαχωρισμοῦ τῶς ζώνης 2]9-.19336 ΚἩο ἕπό 
τήν συνεχή τάσνν τηλετροφοδοτήσεως. 


ὃς Προεξισωτής. 'Ἡ ἀπόοβεσις τοῦ. ἐξισωτοῦ τούτου 
μειοῦτάι συναρτήσει τῆς συχνότη7ος παέ ἡ ὃδρᾶσις του πε- 

. : ον ο πετ ι 
ριορύξεται εἰς τήν περιοχήν κάτω τῶν ἡ ΜΗΣ. 


δρ: 3 ας { ο ιο μάς 

4. Ἱριβάδμιος ἔνισχυτής, ὁ οποῖος εἰς τό μηύνπλωμα 
ἀνασυζεύξεως Έχει τόν ἐξισωτήν Ὦ ή Ὦῃ). Ἡ ὃρᾶσις τοῦ- - 
ἐξισωτοῦ τούτου, συνδυαξοµένη µετά τῆς δράσεως τοῦ προ- 
εξισωτοῦ, παρέχει συνολιπήν παμπύλην ἐνισχύσεως τοῦ ἕ- 
νισχυπιμοῦ,  ἔχουσαν :' µεγαλύτερον βαθµόν ἐνισχύσεως 
εἰς τδξ-ὑφψηλάς ἀπό ὅτι εἰς τάς χαμηλός συχνότητας. "Ἡ 
πομπύλη ἀποσβέσεως τοῦ ἐξισωτοῦ Ἡ- {εἰς τόν ἔνισχυτιπόν 
τύπου ϐ) μεταβάλλεται συναρτήσει μιᾶς ἀντιστάσεως εἶδι-- 
πῆς πατασκευῆς, τῆς. ὁποίας Ἡ τιµή ἐξαρτᾶται ἓν τῇς θερ- 
µοκρασύας τοῦ ἐδάφους. Βὶς τόν ἐνισχυτικόν τύπου ϱ ἡ 
παμπύλη ἄποσβέσεως τοῦ ἐξισωτοῦ Ἡη. ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἂν- 
τίστασιν ἑνός θερµίστορ, τοῦ ὁποίου τό ρεῦμα θερµάνσεως 
μεταβάλλεται συναρτύσει τῆς στάθµῆς τῆς ὁδηγοῦ συχνότη- - 
τος 19425 ΤΗΣ. | 


Πέραν αὐτῶν» εἰς ἕκαστον ἐνιοχυτικόν- σταθµόν ὑπάρ.- ᾿ 
χουν.» | | 


.. α) Αἱ µονόδες τροφοδοτήσεως (8.Τ.), αἱ ὁποῖαι ἐν 
του συνεχοῦς ρεύματος τροφοδοτήσεως ἐξασφαλέζουν τήν τά- 
σιν λειτουργίας τοῦ ἐνισχυτιγοῦ. 


 Β) πό φίλτρον ὃ, τό ὁποῖον ἐπιτρέπει τήν διέλευσιν 
της συχνότητος 12500 ΚΗα. τό φέλτρον ποῦτο, τό ὁποῖον 
τοποῦετεῖται μεταξύ προσερχοµένης µαΐ ἀπερχοβένης πατευ- 


162 
Ἠλεπτρονικῆς µνήµης ἡ ὁποία παρέχει τό ῥεῦμα Φερμάνσεως 
πα ες ὁ .. ὁ μτη ρω -” : 
εἰς τό θερμέστορ τοῦ ἐξισωτοῦ Βλ, ἑνῶ εἰς τούς ἔνισχυ- 
τᾶς ϐ αἱ µεταβολαί της Νερμοπβρασίας τοῦ ἐδάφους ἔπηρεά- 
ἕουν ματ εὐθεῖαν µίύαν ὀἀντίστασιν εἰδικῆς πατοσκευῆς, 


Ἰά βασικά στοιχεῖα τοῦ πυπλώματος ὀνός ἔνδιαμέσου 
3 ος ὦρ- το αμ 3 : ον ' α ς 
«ἐνισχυτιποῦ δι᾽ ἑπάστήν παάτεύθυνσιν µεταδόσεως εἶναι τά 
Μάτωθὶ ἴσχ. 1204 ναί 1289 β), 


Ίο Διάταξις προστασίας τοῦ ἔνισχυτινοῦ ἀπό ὑπερτά- 
σεις ἐπέ τοῦ ὁμοαξονιποῦ σωλῆνος. 


ον Ὀέλτρα διαχωρισμοῦ τῆς ζώνης 212-129356 ΚἩς ἀπό 
τήν ουνεχκῆ. τάσεν΄ τηλετραφοδοτήῄσεως. 


| 2. Προεξισωτής. 'Ἡ ἀπόοβεσις τοῦ. ἐξισωτοῦ τούτου 

» .. κ - ο σν. ο 
Νειουτοι συναρτήσει τῆς συχνότητος παέ ἡ ὃὅρᾶσις του πε- 
βιορύζεται εἰς τήν περιοχήν μάτῳ των ἡ ΜΗ5. 


είς τᾶς ψηλάς ἀπό ὅτι εἰς τάς χομηλάς συχνότητας. 
παμπύλη ᾿ἀποσβέσεως τοῦ ἐξισωτοῦ π 


Πέραν αὐτῶν, εἰς ἕναστον ἐνιοχυτιπόν- σταθµόν ὑπάρ- 
χουν. | 


.. -αᾱ) Αἱ µονόδες τροφοδοτήσεως (Ε.Τ.), αἱ. ὁποῖαι ἐν 
που συνεχοὺς ρεύματος τροφοδοτήσεως ἐξασφαλίζουν τήν τά- 
δνν λειτουργίας τοῦ ἐνισχυτιγοῦ. 


ο Β) πό φέλτρον δ, τό ὁποῖον ἐπιτρέπει τήν διέλευσεν 
της συχνότητος 12500 ΚΠΕ, Ἱό φέλτρόὸν τοῦτο, τό ὁποῖον 
τοποθετεῖται μεταξύ προσερχοµένης παζ ἀπερχομένης πατευ- 
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θύνσεως τοῦ ἔνισχυτινοῦ σταθμοῦ, συμμετέχει εἰε τόν ἓν.. 
τοπισµόν τῆς βλάβης ἑνός ἐνισχυτικοῦ τῃ,βοηθείᾳ, παλμῶν 
συχνότητος 13500 καξ, ἀποστελλομένων ὑπό τῶν ἐπιβλεπόν- 
των Κέντρων. Οἱ παλμοί οὗτοι διέρχονται, ἐὁπό τό φίλτρον 
12.500 ΚΠΣ µπαίή ἐπιστρέφουν πρός τό ἐπιβλέπον Κέντρον 
Λόγῳ ὅμως τῆς διαφόρου διαδρομῆς οἱ παλμοί ἐπιστρέφουν 
μέ διάφορον παθυστέρησιν παί συνεπῶς εἶναι: δυνατόν νά 
μετρηθοῦν πεχωρισµένως. '"Ἡ στάθμη τῶν ἐπιοπρεφόντων παλ.. 
μῶν παρέχεἰ πληροφορίας περί τῆς ἀποσβέσεως. τοῦ βρόχου, 
τόν ὁποῖον διέτρεξεν ἑπκάστη ὁμάς παλμῶν, Διά συγ/ρίσεως 
τῆς ἀποσβέσεως τούτης µετά τῆς πανονιγπῆς τυµῆς εξναι δυ- 
νατόν νά ἐξαχθοῦν συμπεράσματα περί τῆς λειτουργίας τῶν 
ἐνισχυτινῶν. ο. | | ο 


ὅ Ἡ 5 μα. 3 . κ ξα ἑ τα 

0’ ἐνδιάμεσος ἐνισχυτιπός σταθµός, ὁ ὁποῖος τοποθε- 
τεῖται εἷς τά ἐπηνδρωμένα Κέντρα, ἔχει διατάξεις πλήρους 
ῥνόομίσεως. τῆς στάθµης, ἀναλόγοὺς πρός τάς διατάξεις τῶν 
τερματιπῶν Κάντρών. Τό παραστατικόν διάγραµµα τοῦ ἑψι -- 
αχυτικοῦ τούτου σταθμοῦ δειπνύεται εἷς τό σχ. 139. Ἠΐς 
ἑκάστην' πατεύδυνσιν µμετὰδόσεως ὑπάρχουν πατ' ἀρχήν « αἱ 
µονάδες 1Λ ἕὼς 6Λ, αἱ ὁποῖαι ἀντιστοι χοῦν πλήρως πρός 
τάς µονάδας Ἱ ἕως 8 τῆέ ὁδοῦ λήψεως τῶν τερματικῶν Κάν.. 
τρωνε "Ἔπονται τά πυκλώματα ἀπομαστεύσεως,. περί τῶν ὁ - 
ποζων 9ά Ὑένη λόγος εἷς τό Κεφ. 22 καί; τελιπῶς, ὑπάρχουν 
αἱ µονάδες 48 ἕως 68, αἱ οποῖαν ἀντιστοιχοῦν πλήρως πρός 
τάς µονάδας ὁ ἕως 6 τῆς, ὁδοῦ ἐππομπῆς τῶν τερματινῶν 
Κάντρων. Αἱ ἀπόλυτοι στάθµαι εἰς τήν ἔξοδον τοῦ ἔνισχυ-- 
τοῦ 48, δι᾽ ὁλόπληρον «τήν μεταβιβαξομµένην ζώνην 219. 
12236 ΚΗΣ, εἶναι αἱ αὗταί πρός τᾶς στάόμας εἰς τήν ἔξο. 
ὃον τοῦ ἐνισχυτοῦ ἐμπομπῆς. "ο τω | ... 


Πέραν αὑτῶν, ἕμαστος ἐνισχυτεκός πλήρους ῥυθμέσε- 
ως περιλαμβάνει διατάξεις τηλετροφοδοτήσεως παῄ δύο δό.. 
πτας ὑδηγῶν συχνοτήτων ὃι  ὁμάστην πατεύθυνσιν µεταδόσε-- 
ώδο : ι ι ι 


20.5) πηλετροφοδέτῃσις ἐνδιαμέσων ἐνισχυτικῶν σταθμῶν. 
'Ἡ ἠλεπτριπή ἐνέργεια, πτις εἶναι. ἀπαραίτητος διά 


τήν λειτουργίαν τῶν ἐνισχυτικῶν σταθμῶν, -ος ὁποῖοι πο-. 
ποθετοῦνται ἑντός τοῦ ἐδάφους, παρέχεται εὔπτε΄ ὑπό τῶν 
τερματιπῶν Κέντρων εἴτε ὑπό τῶν ἐνδναμέσων΄ ἐνισχύτ., πῶν 
σταθμῶν τῶν ἐπηνδρωμένων Κέντρων (σχ.«1460).. Βὶς τῶν τη-- 
λετροφοδοτοῦντα σταθµόν ἡ τάσις 2601/Ρ0 ῃἩσ ἂν ορθοῦται, 


κόυῆωμς. | 
[ο] ἀπομαστεύσεως, | Λι 
ἁνωα ποῇν -- Ἶ 
: αρ . ας ῃ 
ἝΕθανν. (ρε06 ΚΗΣ) 
ν. ο θα. (αι κησ) . 
µ- | Ἄ ν 1 αν 105308 ΜΗΣ ς | 


ν πο. 


ΒΙΑ νο 


{ο Φ. 


και 0 


ὀ Θ καλ Ἡ μα --- ἳ 
- ο... Ρα η 
ή ὴ ἄνληι 3 


πτι 


β απ. ΙΒ πή Εμ 


ἓ ο] 15 σιωε, ο μω. 
ᾳ 


α]-τνης -- ΒΑ. 


πδλας, 
Ἴδω) 


(1ο κητ) Ἱ 


«Σχ. 199 Ἓ ἐνιοχυτινός οταδµός ουκτήµοτος 2100 ο. 
| | Εδώ ον ) ἀπομαρτεύσοως, γ' ἐποναμακα]άφεως τᾶς 1 τπορομάδος 


"Σπούμός, πηβετροφοδοτόδεως η 


ἔχ. 148 


ο. 


ἵ πρῶτος  Ῥουοὸ οτού» 


"ενος, θυιοχοτρός 


------πεβειροφοδαού ιευοι ἐρισχοτινοί --΄ῇὐσ---, 


| 


ἱ 
| 
| 


. Τελευταῖος τηβετροφοδοτού-, 
Ἔμενος Ενίσχυτιωος, 


Ἱηβεροφοδότησις εν οδιρᾶ, τόυ Ενυιοχυτιωῶν) ποῦ 9700 


! 
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παΐ τό προκῦπτον συνεχές ῥεῦμα διαβιβάζεται πρόε τούς 
ἐνισχυτιπὸύς ατἀαθμούς ἓν σειρᾷ. '"Ἡ' πηγή τῆς συψεχοῦς τᾶ- 
σεως ἐφαρμόζεται εἰς'τόν πεντρικόν ἀγωγόν τῶν ὁμοαξονι.-. 
πῶν σωλήνων καί εἰς τόν τελευταῖον τηλετροφοδοτούμενον 
σταθµόν τό στοιχεῖον Ἰ, μλεύει τό πύπλωμα ἐπεστροφῆς τοῦ 
συνεχοῦς ῥεύματος, Διά "τήν λειτουργίαν ἑκάστου ἔνισχυτι.- 
που ἀπαιτεῖται πατανάλωσις 90 ΠΔ ὑπό τάσιν 24. 


:δ συνεχές ρεῦμα τροφοδοτήσεως τῶν ἐνισχυτιχκῶγ ἆχο- 


λουθεῖ τό ὀξῆς πύπλωμα Ἑρ Ἡλο ἐνισχυτής, άν Το, ὄμσρα- 
ξονιπός οωλήν, διέρχεται ἀπό ὅλους τούς Ενδιαµέσους ἔνι.- 
οχυτιπούς καί. φθάνει εἰς τόν τελευταῖον τηλετροφοδοτού- 
μενον σταθµόν. ἔνθα διέρχεται ἀπό τό .. ἐνισχυτήν, Ἡ» : 
ἐνισχυτήν "τῆς ἄλλης πατευθύνσεως κάέ µέσῳ ποῦ {ρ φθάνει 
εἰς τόν όμοαξ. σωλῆνα. "Ἐν συνεχείᾳ τό ρεῦμα διέρχεται 
δι ὅλων τῶν ἐνδιαιόσων ἐνισχυτιπῶν παί φθόνει εἰς τόν 
πρῶτον τηλετροφοδοτούμενον ἔνθα διέρχεται ἀπό τό Ίος, ἕ- 
οσο την τν - κα --.. 


3 - ” ”» Γη } ιν 
ἐπιβλέποντα σταθµόν πτῶσιν τάσεως προπµύπτει, ὁ σριθµός 
των παρεμβαλλομένων µέχρι τῆς διαµοπῇς ἐνδιαμέσων ἔνι -- 


95. ΦπΡΗΣΥΧΝΟΤΙ ΣΥΣΗΗΑ Ἠ1ΑΣ ΔΤΟΔΗΥΣΒΩΣ ΠΙΥΠΟΥ πῃΏο 


ο... Γενικά, χαρακτηριστικά - Σχέδιον συχνοτήτων. 


. , . . π 
Τά συστήµατα μιᾶς διοδεύσεως παρουσιόξουν μεριμᾶς 

διαφοράς ἕναντι τῶν λοιπῶν. φερεσύχνων τηλεφωνιιιῶν σνστη.- 

µότων παϊ δι αὐτό ὀναφέρεται εἷς χαρακτηριστικός τύπος 


τοῦτων εἷς τό τέλος τοῦ παρόντος ΤΤΤ μέρους, 


ἐναερίων Ἡ καλωδιακῶν γραμμῶν μικρᾶς ἁποστάᾶσεως καί δύ.. 
ναταν νά χρησιμοποιηθῇ εἷς τᾶς κάτωθι τρεῖς περιπτώσαριςιᾳ 


όν σπο εἶναι σύστηµα κατάλληλον ὃν ὑπέρθεσιν. ἐπί 


--------ι.... 
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α) Διά κατ’ εὐθεῖαν. σύνδεσιν μεταξύ συνδρομητῶν Ἡ. 
μεταλλακτῶν εἰς Ἐέντρα Ποπικῆς ἤ Ἐεντρικῆς συστοιχίας. 


“Β) Διά τήν. αὔξησιν τῆς ἐμβελείας  αὐτομάτων συνδρο- 
μητ νκῶν γραμμῶν, -- .. | | 


η 


ο γ} Διά τήν ζεῦξιν αὑτομότων ἵ 


"Αν ναί τό σύστηµα εἶναι μιᾶς διοδεύσεως, ἐν 'τούτοίἰς 
εἶναι δυνατή ἣ ὑπέρδεσις ἐπί τῆς αὐτῆς γραμμῆς µέχρι 10 
διοδεύσεων, διατηβουµένης :ὅμως τῆς αὐζοτελείας. ἐπάστης 
ὃ νοδεύσεως, Ποῦτο ἐπιτυγχάνεται διά καταλλήλου ἐκλογῆς.. 
τῆς φερούσης, Περαιτέρω,όταν εἰς ἕτερα ζεύγη τῆς αὐτῆς 
ἐναερίου ἄρ- ηρίας ἤ τοῦ αὐτοῦ παλωδίου πρόκενταν- νά «ὁ.. 
περτεθοῦν παΐ φερέσυχνα. σωστήµατα τύπαυ., διαφδρρυ "τοῦ 
πηρα, τότε ἐκλέγεταν. ὃ πατόλληλος ἐκ τῶν 5 τύπων τοῦ όχε.- 
δξου συχνοτήτων ὥστε. ἡ διαφωνία µεταξύ «τῶν πυπλωμότων. -- 
νά κπαταστῆ ἁπκατόληπτος [βλέπε σχετ υκἠν ἀνάλναιν εἰς πε-- 
ριγραφήν Ῥππ.-Τ, πο πο ο) ὁ ὅπου. ο. 41) εἶναι 
κατάλληλος διά τήν ζεῦξιν συνδρομητῶν παΐ Κἔντρου ὅταν 
ἐπί τῆς ἀρτηρίας, ᾗ τοῦ καλωδίου δέν ὄφίστανται ἕτερα . 
συστήµατα, Οἱ τύποι.2 ἕως 4 χρησιμοποιοῦνται ὅταν «ἐπί.. 
τῆς αὐτῆς δοτηρίας ἤ καλωδ{ου. ἐργάδονται-χαί Ίρπλᾶ -συ- 
στήµατα, "Οταν ὅμως πέραν τῶν Ίρπλῶν .. ἐργάξζονται καΐ 
τρυπλᾶ. συστήµατα {4.51 ΤΗΣ) τότε χρησιμοποιεῖται ὁ τῦ... 
πὸς 2α, διά τοῦ ὁποῖου. ἐπιυτυγχάνεται, ἡ µετάδοσις μέχρις. 
8 διοδεύσεων, 'Ὁ τύπος θὗτος διαφέρέν ἔκ τοῦ -τύπου»5..µό- 
νον εἷς τήν κατάργήσιν τῆς. ζώνης -8-28 :ΚΗ7 τῶν πριῶν πρώ.-- 


των ἄιοδεύσεων τῆς -μιᾶς κατευδύνσέως (ἡ Σώνη τῆς Βης δ.ι.- 


οδεύσεως κπαταργεῖται ἐξ ἀνάγκης διότιδεν εἶναι δυνατόν 
μα » ΄ ή Α Ἀ 
νά χρησιμοποιηθδΏ µία ζώνη 4 μόνον ΚΗ7). 


πό σύστηµα ΠΏο προσφέρεται εἰς τρεῖς πατασκευάς, 
ΤῬ2-.Α1: Μονάς μιᾶς διοδεύσεως, 
192-813 Πλαίσιον χωρητ ωιότητος 5 διοδεύσεων,. -- - 
«1Ώο-ο{ ς Ἠιρίώμο μικρῶν διαστόσεων χωρητνκότητος 10 διο.- 
δεύσεων, | -. | 


Πά αυκλώµατα τοῦ φερεσύχνου λειτοὐργοῦν ὑπό συνεχῇ 
τάσιν 24 ὙοἹ Ἡ, Ἠ ὁποία δύναται νά ληφθῇ ἐκ τῶν ἁκολού-. 
θων πηγῶν « ο ρα. ὁ τῶν οι, . 


Από τόσιν διιτύου πόλέώς 110-240 Το]ἳ, συχνότητος .. 


45-60: Ἡὰ µέσω παταλλήλὸου τροφοδοτικοῦ. 
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᾿Από συστοιχίαν συσσωρευτῶν. τάσεως 48/60 Τοιἑ τῇ βο.. 
""Ἠθείᾳ µετατροπέως Σ,Ρ./Σ., παν 


. 


Από συστοιχίαν συασωρευτῶν 24 τοι: µέσω παταλλήλου 
φίλτρου τροφοδοτύήσεως ., ο. 


Φε] Κατανόάλωσις ἑκάστης διοδεύσεως κατά τήν- δίάρµει.. 
αν ὁμιλίας πυμαΐνεται μεταξύ 30 καί 55 πλ, ἐνῶ. κατά τήν 


ρεµίαν πατέρχεται εἰς τά 8 πλ. 


Αἱ φέρουσαι συχνότητες παράγονται ὑπό, ἰδιαιτέρων 
δι ἑκάστην διόδευσιν, ταλαντωτῶν (ἄνω τῶν ὁρ τἩς χρησι-- 
µοπονοῦνται πρυσταλλίκοί ταλαντωταί{), ἵῃ συχνότης σηµά.. 
των, παράγεται ὑπό ταλαντωτοῦ τ..ᾳ, .. 


εδ. Ὁδός ὁμιλίας (σχ, ο. 
ο ον ος 


'Ἡ ζεῦξις τοῦ συστήµατος µετά τῶν γραμμῶν ὁμιλίας δύ.. 
ναται νᾶ γίνη εἴτε τετρασυρµότως εἶτε ὀινσυρμάτως µέσῳ 
διαφορικοῦ ετασχηματιστοῦ, Βὶς τῄν ὁδόν ἐκπομπῆς πέραν. 
τῶν ἅπαραιτ ήτων στοιχείων ἀποσβέσεως διά τήν ρύθμισιν τῆᾷς 
στάθµης εἰς τήν πανονιυπκήν της τυµήν, τοποθετεῖται κύκλω.. 
μα περιοριστοῦ, φίλτρον διά τήν ἁποποπήν τῶν ἄνω τῶν 5,4 


νισχυτήν ἐκπομπῆς τοποθετεῖται καί ἕτερον φίλτρον ζώνης, 
ὁ νά τοῦ ὁποίου ἀποκόπτονται μή ἐπιδυμηταί «συχνότητες ,ἐμ. 
φανιξόµεναι, κυρίως, λόγω µέή γραμμικότητος τοῦ ἐνισχυτοῦ, 


Διά τήν µετάδοσιν δύναται νά χρησιµοποϊηθή ὡς φορεύς 
μεταλλική γραµµή ἐπ δύο ἤ τεσσάρων ὀγωγῶν τῇ παρεμβολῇ., 
νδεχοµένως, παταλλήλου μεπασχηματιστοῦ προσαρμογῆς τῶν 

ντιστόσεων τοῦ συστήµατος καΐ τῆς γραμμῆς, 

ΙἩ μεγίστη ἀπόσβεσις τῆς γραμμῆς διά τήν συχνότητα 
τῆς φερούσῆς ἑκάστἡὴς διοδεύσεως: δέν πρέπει νά ὑπερβαίνη 
τς 2 4Ῥ. Συνεπῶς ἡ ἐλαχίστη, ἐπιτρεπτή «στάθμη λήψεως 
εἶναι --35 αΒν, ἵρ ἐνισχυτής λήφεως εἶναι ἔφωδ ινασµένος διά 
συστήµατος αὐπομότου- ρυθµ ἴόεως τῆς ἀπολαβῆς (λαο, διά τοῦ 


δν τοι ον ον . 
: σἷά Εως λάδι . 
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-..-”.υμμ.Ἅ 


ο τε. 169. 


«ὁποίου ἐπιτυγχόνεῖαι' αὐτόματος διόρθωσις ᾿ τῶν μεταβολῶν 


ἀποσβέσεως κατά 48 ᾷ8, 
ον Δνό τήν ὥποδιαμόρφωσιν τῆς" διοδεύσεως χῤηδιμοποιεῖ. 
ται πύπλωμα φωράσεως (βλέπε πξφο Έλα) ον τν 


ται νά τοήθθετηθῇ διάταξις δυστοδιαστολέων., 


{1 "Ἠάν παρίσταται; ἀνάγκη΄ (µεγάλη στάθμη θορύβου) δύνα-- 


κκ. 2 κ ον ος. κ 
9) α ἰ νὰ επ μμ 


κ. 


20.5. Μετάδοσις σημάτων (σχ., 149). : 


: ο αμ) 


'Ἡ µετάδοσις τῶν σημάτων ἐπιτυγχάνεταν πανον μιῶς διά : 
ὁ νακοπῆς τῆς φερούσης (σύστημα πλήσεων µηδενικΣ; συχνζ-- 
τητος), 'Ἐάν ὅμώς ἐπιθυμεῖται, εἶναι δυνανή ἡ µετάδοσις 
σημάτων ἐκτός τῆς ζώνης ὁμιλίας τῇ βοηθείᾳ τῆς συχνότη.- 
τος 4/2 ΣΗᾳπ. "Βάν αἱ πλήσεις ἀπό παί πρός. τύ..Κέντρόν με-- 


'ταβιβάξονέαι µέσῳ τῶν ἀγωγῶν ὁμιλίας, τότε πρέπδι --πρόι 


τοῦ διαφορικοῦ μετασχηματιστοῦ νά τοποβθετηθῇ ὁ Ίμεγτατρᾳ-- 
πεύς κλήσεων {Π.Κ,), ὅστις δύναται νά χρησιμεύση΄παί ὡς 
ΜΠΦ τηλεφωνητριανῆς τηλεπιλογῆς., ὑφ' Ἡν ἔννοιαν ἀνέπτόχ.- 
ΦΏ εἰς τόπεφ. Ἰδ ρε ο πο κ. 


ἳ Κατά τήν ἐππομπήν σημάτων διά διακοπῆς τῆς φερούσης, 
μέσῳ τοῦ ὁρίου ϱ τοῦ ΔΙ ὁδηγεῖται συνεχῶς δυναμικόν εἷς 
όν ἐννσχυτήν ἐκπόμπῆς,, ὅστις τίθεται εἰς ἀποκοπήνς Ἡ ὃς. 
τό ἕναντι Πέντρού, ἡ διώῤοπή αὕτη μετατρέπεται, µέσῳ: τοῦ 
ἐνισχυτοῦ συνεχοῦς καί τοῦ ρωστῆρος Α, εἷς δυναμωικόν Ὑζς, 
ἐφαρμοζόμενον εἰς τό ὅριον ϱ τοῦ δα. .. 


"οταν χρησιμοπονεῖται ἡ συχνότης κλήσεων αλ καστ 
τε ἐφαρμόζετα: συνεχές δυναμ όν εἰς τό ὅριον. 0 τοῦ Δι 
τὸ ὁποῖον θέτει εἷς ἀγωγιμότητα τόν στᾶτ ιυκόν ρωστῆρα, Οὔ-- 
τω ἐμππέμπεπαι ἡ συχνότης ὁημάτων 45 ΚΕ µέςστάθμην, εἰς". 
τήν. ἔξοδον ποῦ συστήματός, ««δ ατποι ο ο ο πο... 

Βΐὶς τήν λΏψιν, ἡ συχνότης αὕτη ἐπιλέγεται διά. φίλ.- 
τρδυ, ἀνορδοῦται καί ὁδηγεῖταν εἰς ἐνισχυτήν συνεχοῦς, 
ὅστις ἐλέγχεν. τόν. ρωστῆρα Ἑ, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπαφή β ἐφάρ-- 
µόξει δυναμικόν γῆς εἰς τό ὅριον ϱ τοῦ Νιου ο 


Διά 'τοποθετήσεὠώς τῶν διακοπιῶν Δι -Δι ἐπιτυγχάνεταν 
ἡ κατάλληλος συνδεσµολογία διά τήν λειτουργίαν. εἷς τό ἐ-- 
πιθυμητόν σύστημα µεταδόσεως σημάτων. Πεχ. ὅταν «χρησυµο.- 
πονῆται μετατροπεύς κλήσεων χκαζ σηµατοδότησις διά πατα-. 


ῄδεων ΣΡ., 


ἴς, 8Η 


ἀδ 


δο 


2χ.. 148. Σύστημα μιᾶς -διοδεύσεως πό 


Φ 


991 


μ. 


ρ -.. 169. 


«ὁποῖου ἐπυτυγχάνεταν' αὐτόματος διόδρθωσις τῶν μεταβολῶν 


ἀποσοβέσεως χατά 48 ἀἃλ, 


.. 


ὄρφωσιν τῆς: διοδεύσέως χῥηδιμοπόιεἴ-- 


υΔιά πήν͵ ἆποδιαμ 


ται κύπλωμα φωράσεως (Ῥλέπε ἨΕφε 22ο) 


ε ἳ "Εάν παρίσταται; ἀνάγκη' (µεγάλη στάθμη δορύβον)΄ δύνα.- 
ται” νά τοποδετηθῆ διάταξις συστοδιαστολέων., μα ο... 


πο ορ σι 
αρ εν ενα 


93.2. Μετάδοσις σημάτων {σχ. 145), : 
'Ἡ µετάδοσις τῶν σημάτων ἐπιτυγχχάνεταν πανον ικῶς διά ’ 
διυακοπῆς τῆς φερούσης (σύστημα κλήσεων μηδενικΏ; ᾿συχνό-- 
τητος)ς ᾿Έάν ὅμώς ἐπυθυμεῖται, εἶναι δυνότή ἡ μετάδοσνς 
σημάτων ἐκτός τῆς ζώνης ὁμιλίας τῇ βοηθεῖᾳ τῆς συχνότη-- 
τος 4/2 ΚΗα. ᾿Βάν αἱ κλήσεις ἀπό καί πρός τό. Κέντρόν με-- 


'ταβιβάζονται µέσῳ τῶν ἀγωγῶν ὁμιλίας, τότε πρέπει "πρδ:: 


τοῦ διαφορικοῦ μετασχηματ.ιστοῦ νά τοποθετηθῇ ὁ Ίµετατρρ- 
πεὺς πλῆσεων {Β.Κ,), ὅστις δύναται νᾶ χρησιμεύση ΄παί ὣς 
ΗΤΦ τηλεφωνητριακῆς τηλεπιλογῆς.,. ὑφ) ἥν ἔννοιαν ἀνέπτόχ-- 


9η εἰς το:κεφ, Ί4, 


«Κατά τήν ἐππομπήν σημάτων διά διακοπῆς τῆς φερούσης, 
μέσῳ τοῦ ὁρίού ο τοῦ ΔΙ ὁδηγεῖται συνεχῶς δυναμνκόν εἷς 
όν ἐννοχυτήν ἐκπόμπῆς,, ὅστις τίθεται εἰς ἀπομοπήνς «Ἡ ὃς. 
τό ἕναντν Πέντρού, ἡ ὀυακοπή αὕτη μετατρέπεται», μέσῳ. τοῦ 
ἐνισχυτοῦ συνεχοῦς καί τοῦ ρωστῆρος Α, Σἷς δυναμ ωιὸν «γῆς, 
ἐφαρμοζόμενον εἰς τό ὅριον 0 τοῦ Δ,, α.. ἃ 


"οταν χρησιμοποιεῖταιν ἢ συχνότης κλήσεων 4,2 ΚΗπ,τό-- 
τε ἐφαρμόζετα» συνεχές δυναμικόν εἰς τό ὅδριον. 0 τοῦ Ας, 
τὸ ὁποῖον θέτει εἰς ἀγωγιμότητα τόν οτατικὀν ρωστῆῤα, Οὗ-- 
τω ἐππέμπεται ἡ συχνότης σημάτων 4/5 ΚΕ. μέ-στάθμῃν, ε 5: 


τήν: ἔξρδον ποῦ συστήµατος; -«δ ἆθποι"' 


Βῖς τήν λΊψυν, Ἡ συχνότης αὕτη ἐπιλέγεται διά φζλ.-- 
τρόυ, ἀνορθοῦται καί ὁδηγεῖταν εἷς ἐνισχυτήν συνεχοῦς, 
ὅστις ἐλέγχευ. τόν. ρωστῆρα Ἑ, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπαφή β ἐφάρ-- 
µόζει δυναμικόν γῆς εἰς τό ὅριον 0 τοῦ ο να. κ 


Διά τοποθετήσεώς τῶν διακοπτῶν Δ, --Δ, ἐπυτυγχάνεται 
ἡ πατάλληλος συνδεσμολογία διά τήν λειτουργίαν. εἷς τό ἐ-- 
πιδυμητόν σύστημα µεταδόσεως σημάτων, Π.χ, ὅταν χρησυµμά-- 
ποιῆται μετατροπεύς κλήσεων καί σηµατοδότησις διά κατα-. 


μας . | | πι | 


μάλιστά μέ ολο αὐτήν ἀκριρβῶς ο τα ὡς ναί κατά τήν 
διαµδοφωσιν, προκειμένου νά ἐπιτευχθῆ ἡ πιστή ἀναπαραγω-- 
γή τοῦ σήματος ἒσ. 


-'Ἕτερον εἶδος ἆποὸ ναμορφώδεως χαραμτηρίζεται ἶδναι.-- 
τέ ρῶς ς φώραφυς' πας δύναται νά σα εἰς. τάς Νάτω- | 
δι περιπτώσεις: 


α)” ύταν ἐππέμπεταν ᾗ φέρουσα. καζ. τα δύο παράπλευροι 
ζῶναι, ὡς ινα π.χ. εἰς τούς ραδιοφωνικούς δέντας 
δκ ο Μάλ, 


«Προ ΤΗΣ ΦΩΡΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΩΡΑΣΕΗ 


| ή μα... - Μ 
ο ν Ε ων Πα Αα 


" 


των) Φέρουσα -μεπά σδυ δύο παρωπηεύρων - ο. 


ν) Δύο παράπῃευροι ο πω κ 


ο] να 184. Κυματομοβφαί εις τήν εἴσοδον 
ον πάΐ ἔξοδοῦ τοῦ φωκατοῦ” ορ 


οπο-- 


ΐ 


-- ἰ--λ 


ο” 


κο” μ-αωυμ - ο 


.. 


; Ἐναέριος νρομμή (μάσρνο).. ὣΩσςο. 


ὢ Ἰπλεφωνιπή ουσµευή 
Σ.Α. Σημεῖω ὀπομασιεύσεως 


Σχ. Ἰ49 Παράδειµα χρησιµοποιήσεως τοῦ Τ02 


{ 


1τ1 | 


μάλιετα: μέ ήν αὐτήν  ἀχριβῶς "συχνότητα ὣς ἠαΐ κατά τήν 
διαµόοφωσιν, προκευμένου νά ἐπιτευχθῇ ἡ πιστή ἄναπαραγω- | 


γή τοῦ σήματος Ες. 


Ἱ ος ρ εἶδος ἀποὸ ιαμορφώδεως χαραμήηρίζεται ἶδιαι.- 
τόρως ὡς 'φώρασ υς πα δύναται νᾶ ἐφαρμοσθῇ. εἰς τάς πάτω-. ή 
Θι περιπτώσεις» | ορτ ος πι ς ιο 
| α) "Οταν ἐκπέμπεταν Ἠ φέρουσα καί. αἵ δύο παρόπλευροι 
ζῶναι. ὡς συμβαίνει π.χ, εἷς τούς ραδιοφωνικούς δέκτας 


( σχ. 14 α λ. ο κο 


ο πο τα ΦΩΡΑΣ ΕΣ. ᾿ ΜΛΕΤΑ ΤΗΝ Φος σν 


Τη αμ ο μος τρ 
ΠΠ ΗΠΗ μΙ]ῃ [ ἡ ηλ. 
ή ή ΜΠν 


ο ξ Ὢ 
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ἤ ἴ 
: ] 
[ 
’ 
1 
αν ἡ 
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ο. ο 
3 ο. τρ 
ομξ ἣν . 
τ 5 : 
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- ΜΒ. 
3 που .Ἡ 
η Ἡ βν ες 
δή Ἡ) ς λε. ο, --ᾱ- 
2 
λκ, . ι " 
ευ μι 
"ἡβος ας : 
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Β θέρουδα μαί µία παρώπευρος ζώνα. 


υ 


ο... 


ϱ) Δύο παράπῃευροι ζῶναι (ἡ ᾷσ τειραρωνιπή ἤ ὀρθογωναή) 
το ος 184. Κυματομοβφαί η πήν εἴσρδον 


τωὰ ήάΐ ἔξοδον τοῦ φωτατοῦ - 


που  ---- 
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΄ β) "οταν ἐκπέμπεται ἡ φέρουσα κπαΐζ µία παράπλεῦύρος 
ζώνη, ὉἩ μέθοδος αὕτη .ἐφαρμόζεται εἰς. ὑρισμένα -Φ/Σ μιᾶς 
δισοδεύσεως (σχ. 144β). 


| 

| ο ) Όταν ἐκπέμπονταν μόνον αἳ δύο παράπλευροι. ξῶναι 
(σχ, 144Υ) ἀλλά τό σῆμα Εν ἔχει τετραγων υκήν ἤ ὀρδογω-- 
νυν ήν μορφήν 4 ναί ἐπί πλέον ἡ ἀγωγιμότης -τῶν διόδων ἐξαρ-- 

| τῦται μόνον ος τήν τάσιν τοῦ σήματος δι καί ὅχι τῆς φε- 


βούστε.. δε κατά τήν διαμόρφωόιν ἀντιμετατίδενται τά 


ὄρια, εἰς τό ὁὀποτα ἐφαρμόξονται ἡ φέρουσα καί τό σῆμα 
ν έπε σχετικῶς ΕΙ  λρε μέθοδος αὕτη ἐφαρμόξεται εἰς 
τά φερέσυχνα τηλεγραφικά συστήµατα μέ διαµόρφωσιν πλά -- 
τους, 


Ἐΐς τᾶς πυματομορφάς. τοῦ ἀριστεροῦ τμήματος τοῦ σ 
ἠὰή, Ἡ- ἄρνητ υκή ἡ ἡ θετική ᾿"περιβάλλουσα” παριστοῦν το. 
σῆμα ο ᾿Ἠνταῦθα πρέπει νά τονισδῆ. ὅτι ἡ "περιβάλλουσα” 
δέν εἶδαι κάποια ἰδιαιτέρα συχνότης. ἕλλά αἱ µεταάβολαί 
πλάτους τῆς φερούσης. 


Εὶς τό σχ. 145 παρίσταται ἁπλοῦν πύκλωμα φωρατοῦ, 
ἔνθα ἡ δίοδος Ὁ ἐπιτρέπεν τήν διέλευσιν τῆς Αετ υιῆς 
μόνον ἡμιπεριόδου τῆς φερούσης, ἡ ὁποία φορτίζει τόν πυ-- 
πνωτήν 6, Δί τυµαί τῶν 6 παΐ Ἡ ἐκλέγονταν καταλλήλως ὕ-. 
στε: α)᾿ ϱ πυκνωτής νά ἐπφορτ ίζεται ἐλάχιστα. μέσῳ της ἃ 
ματ τήν ἀρνητ υκήν «Ἀμνπερίοδον τῆς 'φερούσης Β}.ο χρό -- 
νος ἐκφορτ ὕσεως τοῦ πυπνωτοῦ ϱ µέσῳ τῆς ἄντ ἰστάόεωἑ Ἐν 
εἶναιτονοῦτος ὥστε τό ρεῦμα ἐκ φορτ ἴσεως νά ἀναπέύσσῃ ἐπί 
τῆς ἨὮ τάσιν ὁμοίαν πρός τήν .-ορφήν τῆς δετικῆς Ἱπεριβαλ-- 
λούοόηςα τοῦ σήματος εἰσόδου, "λλλά, ὅπως φαίνεται παί 


ι 
 ἩἜτ 


.. Ἔξοδος - 
νωος μις κ - 
πμ θσσεπωπωκσανλονε πτρκοκαν σπορ} 


ο. 


χ. 145. Βωρατής 


εἰς τό δεξιόν. τμῆμα τοῦ σχ», 144 περιβάλλουσα αὖτ 
ἑπομένως καί ἢ τάσις ἐπί τῆς. Β- ε ἵναι. τό ἀρχνιόν σἹ 


Έσο 
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24. Ἡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΣΠΗΥΣΕΩΝ 
πρ, "Ἡ τεχνική τῶν δ ιασυνδέσεων 


'Ἡ αὐτοματοποΐησις τῆς ὑπεραστ υκῆς παΐ διεθνοῦς τηλε.. 
φωνίας «ἐπέβαλε τήν ἀνάγκην ἐγκαταστάσεως μεταξύ τῶν δυα-- 
φόρων Ἐέντρων ΦΔ/Σ µεγάλου ἀριθμοῦ διοδεύσεων, “Ἡ τεχνικἡ 
τῶν διασυνδέσεων καί ἀπομαστεύσεων παθιστᾶ περισδότερον 
εὐέλιπτα τά ὡς «ἄνω συστήµατα ἐξ ἀπόφεως καλυτέρας έπμε.. 
ταλλεύσεως τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν διοδεύσεων, Πρός κατα. 
νόησιν τούτου, ἔστω τὸ κάτωθι παράδειγµα διασυνδέσεως .Με.. 
ταξύ τῶν Ἐέντρων Α.ΒἙ καί Α.Τ ὑφίσταται ἀνᾶ ἓν σύστημα 
760. "Ἐκ τῶν 60 διοδεύσεων ἑκάστου συστήµατος ἔἕστω . ὅτι, 
λειτουργοῦν αἱ 26, δηλαδή 5 πρωτοµάδες, "Αν ἀπαιτεῖται ἥ- 
δη ἡ σύνδεσις 12 διοδεύσεων µεταξύ τῶν Κέντρων Ἠ-Γ {σχ. 
146), θά προσφέρωνται αἱ κάτωθι λύσεις: 


Σχ, Ί46 


... α) Νά τοποθετηθῇ ἕν ὤ/Σ Ί2 διοδεύσεων µεταξύ ών 
Κέντρων Ὦ καΐ τ. 

β) Νά συνδεθοῦν 12 ἐκ τῶν ὃ νοδεύσεων τοῦ συστήµατος 
Α-Ἡ πρός 12 διοδεύσεις τοῦ συστήµατος Λ-Ι (δηλαδή τό οκέ.. 
λος ἐππομπῆς ἑκάστης διοδεύσεως νά συνδεθῆ, τῇ παρεμβολῆ 
καταλλήλου στοιχείου ἀποσβέσεως, μετά τοῦ σηἔλους λήψεως 
μιας ὃ ιοδεύσεως τοῦ ἑτέρου συστήµατος ο ο. 


Υ) Βἰς τό Κέντρον Α, νά. ὃ νασυνδεφθΏ µία πρωτοµάς ὡς 
᾿δειχνύεται εἰς τό σχ., απ, ΙἩ. η πρωτοµάς., ἡ ης εἶναι 
ἐλευθέρα, ὁδηγεῖται ἐκ τῆς ὁδοῦ λήφεως τοῦ συστήματος Λ.--Β 
πρός τήν 'ὁδόν ἐππομπῆς τῆς Ξας πρωτοµάδος τοῦ συστήµατος 
Β-τ, µέσῳ στοιχείου ἁποσβέσεως 6 αἆἩ καί ἑνός φῖλτρου δι-- 
ελεύσεως ζώνης 60-.108 ΚΗ5. πό στοιχεῖον ἀποσβέσεως 6 ϱἩ 
τοποῦετεῖται εἷς τήν ὁδόν ἑππομπῆς ἐπειδή ἡ τάθµη εἰς 


ο ΚΕΝΤΕΟΝ Α 
ποδες ΑΣΕΝ ΡΟΟΤ 4 
πρωπομςῶαν 


Σχ. 147. Παράδειγμα διασυνὀέσεως πρωτοµάδος εἷς 
ο 
Κέντρον ἆ 


1ο 
τήν ὁδόν λήψεως εἶναι µεγαλύτέρα κατά 6 48 τῆς ἄπαιτοι-- 
µένης τοιαύτης, 'Β ἰδία σύνδεσις πραγματοποιεῖται καῖ 

διά τήν ἄντίβθετον κατεύθυνσινέ "Ἠτοι ᾗἡ ὁδός λήψεως τοῦ 
συστήµατος Ἔ-Τ συνδέεται, µέσῳ στοιχείου ἁποσβέσεως 6αΒ 
καί φίλτρου δ ιεχεύσεως ζώνης 60-.108 ΚΕσ, µετά τῆς ὁδοῦ 

ἐκπομπῆς τοῦ συστήµατος ΑΒ, .. | 


Ῥό παρεμβαλλόμενον φίλτρὸν διασυνδἔσεως χαρακτηρί,- 
ζεται ἀπό τήν μεγάλην ἁπόσβεδιν, τήν ὁποίαν παρουσιδξει 
εἰς τάς ἑμτός τῆς περιοχῆς 60.108 τῆς συχνότητας, πό κα.. 
πωτέρω παράδειγµα δικαιολογεῖ τήν ἰδιότητα ταύτην, Ἔστω 
ὅτι εἰς τήν εἴσοδόν τῶν φίλτρων τῶν ᾿ἆποδ ναμορφωτῶν πρω-- 
τομάδων (σχ, 141), ὑφίστατάι, ἡ συχνότης 470 κῆπ (προερ-- 
χομένη ἐκ τῆς 4ης ὁμάδος). | ο 


πά φίλτρα τάῦτα δέν ἔχουν ὀξείαν καμπύλην ἀποσβέσε.- 
ως διότι τυχόν παρενοχλοῦσαι συχνότητες 9ά ἀποσβεαφοῦν 
ὑπό τῶν ἀκολουθούντων φίλτρων τῶν προοµάδων, Οὕτως ,ἡ .συχ-- 
νότης 40 ΚΠα 9ᾷ ἀποσβεσθῃ κατά 9 48 περίπου ὑπό τοῦ φίλ-- 
τρου 408-456 ΚΠα καί 9ᾶ ἄποδ ιαμορφωθῆ τῇ βοηθείᾳ τῆς φε-- 
ρούσης 516 ΚΗα, θά προκύφη, συνεπῶς, ἡ παρενοχλοῦσα συχ-- 
νότης 516-410 -- 46 ΕΕ»,  ᾿Βάν ἡ διασύνδεσις ἐπραγματοποιί-- 
εἴτο ἄνευ τοῦ φίλτβου διασυνδέσεως, ἡ συχνότης 46 κΗ» θά 
ἐδιαμόρφωνεν τήν φέρουααν 468 Γῆσ καΐ 96 ἑλάμβανεν τυµήν 
468-.46-420 ΚΗασ. "Επειδή τά φίλτρα τῶν ὃ ναμορφωτῶν πρωτο- 
µάδων ἐμφανίζουν ἐπίσης μικράν ἀπόσβεσιν ἐπτὸός τῆς ἕώνης 
διελεύσεως, διά τοῦτο ἡ δυχνότῆς 422 ΚἩπ 9ά ἁποσβεσθῇῃ πε.- 
ρίπου κατά 11 «8, ᾽λλλά, Ἡ συχνότης 422 ΚΗΣ ἐμπίπτει εἰς 
τήν περιοχήν τῆς ὂης πρωτοµάδος (408.456 ΚΗ2). Δρα εἷς 
τήν ην πρωτομάδα µεταξύ Ἐ.-Τ θά ἐμφανισδῇ συχνότης Φορύ-- 
βου 422 ΚΗα, ἔχουσα στάθµην μικροτέραν κατά 9-/7-26 4Ἡ 
τῆς πονον ωιῆς, ..- .. 


” 


"Ἡ τεχνική τῶν διασυνδέσεων δύναται νά ἐφαρμοσθῇ καί 
διά τήν ζεῦξιν 60 διοδεύδεων (1 δευτεροµάς), ὡς δειπνύε-- 
ται εἷς τό σχ, Ἰ48. Μεταξύ τῶν Κέντρων Α κα Ἡ ὑφίσταταιν 
ἕν σύστημα ΥΤ260 κάἀίΐ εἰς τό Κέντρον' Ὦ διασυνδέεται ἡ 16η 
δευτεροµάς μετά τοῦ συστήµατος 6Ο, τὸ ὁποῖον ἐργάόζεταν 

μεταξύ τῶν Κέντρων Β καί τ, 'Ἡ διασύνδεσις πραγµατοποι.-- 

εἶται µέσῳ φίλτρων ὁιασυνδέσεως «512-552 ΚΒπ καί στοιχεί.- 
ου ἀποσβέσεως 44 48, . | 


Τά βασικώτερα πλεονεκτῆματα, τά ὁποῖα παρέχει ἡ τεχ- 
Νικ τῶν διασυνδἔσεων, εἶναι: 
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Χ. 148. Παράδε εγμα δχασυνδέσεως μιᾶς ὃ 


βομάδος εντε.. 


- ο απ 


οὕνται αἱ διατάξεις, αἱ ὁποῖαι ἀπαιτοῦν-- . 
ὄρφωσιν -- ἀποδιαμόρφωσιν τῆς ἆκουστ ικῆς 


μον κο] 
. 


τὰ, ὃν. ω, ο ηρρ . 8 
: ποιότης τῶν δνασυγδεοµένων διοδεύσεων λό-- 
τοῦ θορύβου, τόν ὁπύῖον εἰσάγουν οἱ ὡς ἄ-- 


- 


τα. ἀποδιαμορφωταί, 


) ἀριθμοῦ ὃ νοδεύσέων . ὢ/Σ καθίστανται πλέ-- 
, συνεπῶς, οἶκομιπώτερα. 


(νωιή τῶν ἀπομαστεύσεών, : 


ἀνωτέρω τεχνικῆς ἐπνλύοντάν προβλήματα 
δι μορφῆς ΒἩΐς τά Φ/Σ.μεγόλου ἁρνοθμοῦ 
.. Εἷς τά λειτουργοῦντα µέσῳ ὁμοαξον]ικῆς 
Έ ᾿εύξεως) παρεμβάλλονται, ὡς ἤδη" ἀνεφέρθη, 
ἐνισχυτικοί μερυμᾶς ἤ ὁλικῆς ῥυθμίσεως, οἱ, 
. σταθμοί μερικῆς ῥωὸμίσεως τοποβετοῦντα:, σφ--.' 
ιή ἐπιβλεπόμενα Κέντρα ἤ ἐντδς τοῦ αν οὲ 
οοὺυς ῥυθμίσεως τοποθετοῦνται εἰς ἐπηνδρωμέγα 
"διά πάς ἀνάγκας τῆς ἐπιποινωνίας μεταξύ τῶν 
ὤν Κέντρων δέν ἀπαιτῆται Ἡ ἀπασχόλησις νου 
ριομοῦ τῶν διοδεύσεων τοῦ συστήµατος ,προκύ.- 
πό ἐρώτημα, ἐάν 9ά ἦτο δυνατή ἃ διάθεσις τῶν 
 ιοδεύσεων εἰς τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀναγκῶν 
περματυκῶν Κέντρων παΐ τῶν ἐπηνδρωμένων στα- 
Εύ πῶν ἐπηνδρωμένων ἐνιοχυτιυμῶν. Τκανοποιη-- 
'ησιν εἰς τό ἐρώτηβα, αὐτό δίδει ἡ τεχννιή τῶν 
σεων, ἥτις εἰς τήν 'ἐφαρμογήν ἔχει ᾽ἁρκετάς πα-- 
ἐν τῶν ὁποίων θά ἀναφερθοῦν δύο, . 


ον 
μα 


πό σχ, 149 δειἠνύεται σχηῥαϊ νκόν διάγραµµα τῆς 
ύσεως καΐ ἐπανακαταλήφεως τῶν. ὑπ ἀριὸμ, Ί. ἕως 
τε ομάδων (200 διοδεύσεις) ἑνός συστήµατος 11260, 
ἄξεις ἀπομαστεύσεως ἔχουν τοποθετηθΏ, δι’ ἑκάστην 
νσιν µεταδόσεως. εἷς τήν θέσιν τοῦ στοιχείου ἆπο-- - 
εως Ἰή,8 .4Β (πεδίον Ἱ εἰς σχ..132 } τοῦ ἐνδιαμέσου ἔ-- 
τικοῦ, τό σχ, 149 ἔχουν σχεδ ιασθῆ μόνον τά πει-΄ 
6 καί 8 δν, δυο ττευ α. ἀνταποκρίνονταν εἰς 
σοι .. . 
᾿ἐπιτυγχάνεταν βασικῶς µέσῳ τοῦ ζεύ-. 
βαθυπερατῶν καί ὑφιπερατῶν φίλτρων, τά ὁποῖα ἕ-. 


:"Ἡ ἁπομάστευσις 
Ύους τῶν 


--.- 


ο. ..1. 
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.ααἲ-- Δευτεροιὸ | 
Λα ρραδδ, νι Ες 


αν 49, 'Ώνδ νάμεσος ἁγισχυτιωκός 1ο 6ὁ, µετά ὃ νατά-: 
ἔεων ὁπομαστεύῦσεως Ἆαὶ ἐπανακαταλήψεως τῶν δευτέ-. 
ἳ υομάδων 1.-5 
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χουν συχνότητα. ἀποποπῆς: 1.1 ΜΗ». "Ἔστω ὅτι, ἐξετάξεται- ἡ΄ 
πομάστευσις μεταξύ ἑνός Κέντρου εὑρισκομένου εἰς ΄ τήν 
πλευρόν Λ καί τοῦ ἔνισχυτ ικοῦ Τ. Β πλευρά λήψεως ἐκ 
τοῦ . αρός τόν Τ ἀκολουθεῖ τήν ἑξῆς ὀδόν. Εὶς τήν ἔξο- 
δον τοῦ πεδίου 6λ ἐπιλέγόνται µέσῳ Σοῦ ὀψιπερατοῦ φίλ.-- 


πρου αἱ δευτερομάδες 6 ἕως 21, αἱ ὁποῖαι διέρχόμεναι καί 


ἕτερον ὑψιπερατόν φίλτρον ὁδηγοῦνται εἷς τήν εἴσοδον' τοῦ 
ἐνισχυτοῦ 88, διά νά συνεχίσουν τήν πορείαν πων πρός τόν 
ἕτερον τερµατυκόν. Αἴ δευτερομάδὲς 1’ ἕως 5 ἐπιλέγονταν 
ὑπό τοῦ βαθυπερατοῦ φίλτρου καί ἀφοῦ ὃ ἀλβουν δις οῦ 
φίλτρου ἀποποπΏε τῆς ὁδηγοῦ συχνότητος 208 πό” καί διά 


᾿ποῦ δυκτυώµατός ἀποεμφάσεώς (1): ᾿ὁδηγοῦνται 'μέσῷ τοῦ Ά. 
“πρός τάς δνατᾶξεις ἀποδ-ιαμορφώσεως τοῦ: ἐνιόχυτιοῦ στα-- 
'θμοῦ. "Ἡ πλευρά. ἐππομπῆς ἐπ τοῦ ἐνιόχυτικοῦ  τ ἡῤός τήν 


πλευράν Α ἀρχίζει ἐκ τοῦ Β:; ἕνθα ἀφικνόῦνται αἲ δευτε- 


᾿ροµάδες Ί ἕως 5, πβοέρχόµεθαι ἐν τῶν διἀφάξεὼων δια ορφώ-- 


σεως τοῦ ἐνισχυτιποῦ.. Δὶ δεντερομάδες αὗταὶ, ἀφοῦ διέλ-- 
θουν τό διτύωμα” προεμφᾶσεως (29:),- ἕν φίλτρον”- ἀποκοπῆς 
0,308 ΜΠα ναί τό βαθυπερατόν φίλτρὸν, ὁδήγοῦνταν ΄ ᾿εἷς 

τήν εἴσοδον τοῦ ἐνισχυτοῦ ΒΑ, διᾶ: νὅ πατευθυνθοῦν πρός 
τήν πλευράν ΑΛ, | 


ΤἩ ἐπανακατάληφις τῶν πέντε τοὔτων. δεὐτεροµάδων ,δηλαδή. 


ἡ ος των μεταξύ τοῦ ἐνισχυτικοῦ Τ παΐ ἑνός τερ-- 
ματ ικοῦ Κέντρου ἤ ἑτἔέρου ἐνισχυτικοῦ εὑρισκομένου πρὸς 


"πήν πλευράν Ἑ, ἐπιτυγχάνεται ὃν ἐναλόγου ἀπριβῶς πρόπου, 


Βἰς τήν. ζώνην µεταδόσεως τῶν πέντε ἁἀπομαστευομένων 
δευτεροµάδων εὑρίόδχεται μαΐ ἡ ὁδηγός σύὐχνότης 09308 ΜΗΣ, 
ὃ ὁποία δέν πρέπει ῦά: ἐἰσαχθῃ Ἐἰς τάς διατάξεις διαµορ-- 
φώσεως -- ἀποὸ νιαμορφώσέως τοῦ ἐνισχυτικοῦ σταθμοῦ Τ, ἀλλ 
νά ἀπολουθήσῃ τήν πορεῖαν της ἐν τοῦ Α πρός Ὦ καί ὧν τοῦ Ἡ 
πρός Λ., ποῦτο ἐπιτυγχάνεται ὑπό τῶν φίλτρων. ἀποκοπῆς παΐ 
ὑπό τῶν φίλτρων. διελεύσεως «τῆς ὁδηγοῦ συχνότητος 0,708 
μβρ. ο ου --- - 

Βΐὶς τό σχ, 139 δειπνύεται ὁ τρόπος ἁἀπομαστεύσεως 
καί ἐπανακαταλήφεως μιᾶς «Ξεταρτομάδος 9ου δνοδεύσεις) 
εἰς ἕνα ἐνδιάμεσον ἐνισχυτιμόν τοῦ συστήµατος 12700. Ἡν-- 
ταῦθα ἁπολουθεῖταν :ἡ Γρ το ἁρχή. ὡς κπαΐ εἰς τὸ σύστημα 
71260, ἀλλά τά χρησιμοποιούμενά «βαθυπέρατά µαί ὑψιπερα-- 
τᾶ φίλτρα ἔχουν ὁριακῆν συχνότητα ἡ-,Ἰ. ΝΕ; ἵἩ χρησιµο- 
ποίησις τῶν φίλτρων ἁποκοπῃς τῆς .ὁδηγοῦ «09708 ΜΗσ ἅπο-- 
πλείει ον ὡλοθσεν της εἰς τάς δ ἰαϊάξεις 'δναμορφώσεως:-- 

ποδιαμορφώσεως τοῦ ἐνισχυτικοῦ, ἑνῷ µέσῳ τῶν φίλτρων 
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διελεύσεως ζώνης 0,308 ΚΗ2 ὁδεύει τη πρός τό Γνανα 
νρᾶν. ' δα 9 ἳ 


αγ... ΦΒΡΗΣΥΧΝΑ ΡΗΛΗΤΡΛΦΤΚΑ. ου 
95. ΤΗΝΊΚΑΙ ΑΡΧΑΤ. μον ς πήρε ὰ 


2Ρ, ὼ φά . σήματα τοῦ τηλετύπου. 

Διά τήν ᾽μετάδοσίν. μέσῳ τἠλεεύπου΄ τῶν γραµµότων, ἆ- 
ριδμῶν καί λουπῶν δυμβόλων τοῦ γραπτοῦ. λόγου χρησιμοποι-- 
εἴται εἷς πενταπλοῦς δυαδικός κώδιξ, Δηλαδή. ἔκαστον σύμ.. 
βολον τοῦ) ᾿γραπτοῦ λδγοῦ μετατρέπεται ος. φπατόλληλον συν.-- 
δυσσµόν. πέντε ᾿δεύματικῶν παλμῶν, ο πῶδνξ᾽ Ἰκαλεῖται ὄνα-- 
δικός δίότί τό Ἴρεῦμα. τῶν παλμῶν δύναται νά λάβη δύο δνα-- 
᾿κενρυμένας ᾿ "μάς, τήν 7 καί τήν .. Ες τό σχ. 150. δει-- 
πνύεταν΄ παχ. ὁ κωδυκός συνδ ὐάσμός τοῦ γράόµμματος ὅ, οἱ 
παλμοί τοῦ ῥεύματος αμιένονν., δύο δυακεηριμένας τυμάς: 


 Α ΟΠΛΑ 
' υ. σκι ρὸ Ὁ κ. ἃ κ αμα | | 
εἰς τήν κατάστασιν. τό ῥεῦμᾶ, εχει; τιμήν 9 πλ. ἐνῶ εἷς 


τήν πατάστασιν Α ἔχειν οπὰΔ, "Βμαστος . παλμός (ή βῆμα. 
στοιχεῖον ἔχει διάρκεναν ταρο. πθ) Πέραν τῶν παλμῶν ον 
συνδυασμοῦ ἀποστέλλετα δι) ἔκαστον σύμβόλον, ὁ παλμ 
εμήθεως! πας, ) παΐ . μα, ὁπάσεως (5ΕΑΣΤΣ), ὃ νά, 
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ν ἐπιτυγχάνεταν ο συγχρον. νομός" μεταξύ. ἐκπέμπον-- 
άνόντος «τηλετύπου, το, παλμός. ὀνχουνήσέως: ὀν-- 
ν πμ πιάαϊάστασνν Ἅ παν διᾶρκεῖ. δόον ἕν. βῆμα τοῦ 
το ο) παλμός στάσεως ἀντιστοιχεῖ εἰς κατάσταως.' 
{6 διαρκεῖ 19 5Ἱ δηλαδή 20118. Συνεπῶς, δνά τήν 
ἑνός συμβόλου, ἀπαιτεῖτοαι συνολικός χρόνος 150 
πῆς κωδ ῴᾷοπο νἠσεῶς᾽ τῶν δυμβόλων εἰς παλµούς 
ατος (ὥς εἰς τό σχ, ας εἶναι δυνατή καί ἡ 
ύπόις εἰς παλμούς” δυπλοἳ εὐμαάτος:,. ὡς δευένύεται 
151 ἔνθα ἡ κατάστασις ἆ ἀντιστουχεέῦ εἰς ρεῦ-- 
καί ἡ κατάστασις ἀ εἷς ο .2011Λ. 


Ίρ Τ 


«τος Ἂνπς 180 Ἰϊδθο. τση τ--ός 
σοι : 


ἳχ οσα δημέῖα τε τες ωχ. 15ο ναι δε], ἔνθα. ση-- 


κ. 
τα λαγή τΠς χαρακτηριστ υκῆς καταστάσεως: τοῦ. ἰσυν-- 
ῦ, καλοῦνταϊ πμντυμ ὁριςς χρονικά σημέτα , 


ΔΝ ρίσεταν ὅ - σας. τῶν ᾿μεταδ ιδοµένων 
βημότων) εἷς τὴν. μονάδα, τοῦ χρόνου {1 4899). Ἐ- 
νον Τ ο ο σσαν εν Ῥῆμαν τότε εἰς 1 μπθοὀ 9δά 


| "ὃν ο ῴ5.1) 
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ο Ἡ ταχύτης βήματος ἐκφράζεταν εἰς Ἠριὰ (Β4)πρός Τ 
µήν. τοῦ Τἆλλου. Μηχανικοῦ ΒΛΏΡΟΙ, Οὕτως, ἡ ταχύτης βήι 
τος: ἑνός τηλετύπου, εἰς τό ὁποῖον Ἡ διάρκεια τοῦ βήµο 


τος εἶναι ΤΞΡ0 πβ, 9ά εἶναι 


.. -- 1966”. .ηβος ώς αν 
ορ πῃ σοι ρωσ εβε 


πά συνήθως χρησιμοποιούμενα ᾿σήμερον ᾿τηλέτυπα ἔχς 
ταχύτητα «50 Ῥά.. . ο... 


25.3, Πηλεγραφιμκή παραµόρφωσις, 


'Β «παραµόρφωσις τῶν τηλεγραφικῶν σηµάτων.,--ἡ--ὁποίο 
εἶναι δυνατόν νά ἐπέλθδηῃ κατά τήν µετάδοσιν τῶν παλμῶν 
ἀπό τοῦ ἑνός τηλετύπου εἰς τό ἕτερον, χωρίζεται εἰς 

1 αμ κ” . πω 
εἴδη: ι 


΄ 


α) Μετα ασις. ἑσφαλμένου σὐνδυσσμοῦ.: Δηλαδή εἰ 
τό τηλέτυπον τῆς λήφεως δά ὀφιχδῇ συνδυασμός δναφορει 
πός ἀπό ἔπετνον. ὥὅστις ἀπεστάλη Κατά τήν ἐππόμπήν, Ποἳ 
το 96ά ἔχω ὡς συνέπειαν ' τήν ἐκτύπωσιν ἐσφαλμένου συµ{ 
λου, πω τς πα ου 


ος - ο ας . η ῃ Ξ πι 


β) πηλεγραφιμή παραµόρφωσις: Αὕτη ἀναφέρεται εἰ 
τήν µεταβολήν τῆς χρονυκῆς διαρκείας τῶν παλμῶν. Πε 
ὅτι ὑπό τοῦ Ἑνός τηλετύπου- ἁποστέλλεται ὁ ὄὔώδυασμός 
τοῦ σχ. Ίδρα, "Υπό ἴδανικάς συνθήκας µεταδόσεως ,ἕκαστ 
τῶν παλμῶν, ἀφικνούμενος εἶό τό τηλέτυπον λήφεως, πρέ 
πει νό διαρκῇ χρόνον Ἱ. Λόγῳ ὅμως παραμορφώσεων ,τάς 
ποίας ᾿εἰσάγει τό οὕστημα µεταδόσεως, οἱ παλμοί ἄφιχνς 
ταυτπιχιώς εἰςτό σχ. '152β ἕἔνθδα ὁ “παλμός ΈΚΚ, ἔχει ἔπιμην 
δῇ ἑνῷ ὁ παλµός-Ί ἔχει ἐπὶβραχυνθῃ, ἵἩ τηλεγραφυκ ή τς 
µόρφωσις ἐκφράζεται ἐπί τῷ βάσει. τῆς σχέσεως:. .. 


[ε -δο-κτ] | 
ας ἃ πιεις οι 

απο το ο κα κ διο 
ἔνδαι δο : "0 χρόνος, ἐνάρξεως τοῦ ἀφιχθέντος συνδυασῃ 


γι 


Ἐν το Χβόνὸς, ἐῆς τόν ὁποτον πάράτηρεῖται. Ἡ μ 
γαλυτέρα παραμόρφωδις παλμῶν, σι, 


«0 ἀριθμός τῶν µεσολαβησάντων βημάτων. µεπα 
δρ παν τι 


ζ 


.. 


π  ΤἩ χρονική δυόρκειὰ τοῦ βήματος, 


Σχ. 159. Διά τόν δρυσμόν τῆς τηλεγραφικῆς .' 


- 


ο ο. 


23.4. .ΜΕτ. 


, 
Ψ 
νο 


ὤν σημάτων, δύνατάι "νά χωρισθῇ εἲς δύο κάτηγορίας : 
ι  ᾱ) Πηλεγραφία συνεχοῦς ῥεύματος 

-. Βὶς τήν περίήτωσιν αὐτῆν, τά πλεγραφικό σα 
δίδονται δι; ἐνσυρμάτου διµτύου, ὅπως .- 

ν ὑπό τοῦ πομποῦ τοῦ Τηλετύπου, ἄνευ περαιτέρω ἕ -- 
Εργασίας (σχ.,"195α). ΑΒ ἠετάδοσις ἀδὲδῦ τοῦ τρόπου 
αται νά καλύφη μικράς σχετ υκῶς ἀποστάσεις καί. ὡς : ἐν 


νωνίας, | 


πηλεγραφική. παραµόρφωσυς ὃ εἷς τό-σχ. 152 β υ9Φά: 


ὅσσις τῶν τηλεγραφικῶν σηµάπων: 


β ΦΟΝ πα. -- . .ς σα δν) 
Ἡ τηλεγραφία, ἀπό ἀπόφεως µεταδόσεως τῶν τηλεγρα-- 


πριβῶς παρή-- - 


ου χρησιμοποιεῖταν διά τάς ἀνάγκας τῆς τοπικῆς ἐπι- 
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β) πηλεγραφία ἐναλλασσομένου ῥεύματος, 

ηό εἶδος αὐτῆς τῆς µεταδόσεως: χρησιμοποιεῖ τάς µε.. 
θόδους τῆς φερεσύχνου, τηλἐφων ικῆς τεχνιπῆς καί δύναται 
νά ἐφαρμοσοῇ Ἐἰς ὄσας περιπτώσεις ἁπαιτεῖται ἡ κπάλυψις 
µεγόλων ἁποστάσεων, ..- 

Βΐὸς ἑκάστην τηλεγραφικήν διόδευσιν ὑπάρχει µία φξ.. 
ρουσα αυχνότης, ἡ ὁβοία ὃ ναμορφοῦτ αι ὑπό τῶν τηλεγραφι.. 
πῶν σημάτων», χρησιυμοποινοῦνται δύο, κυρίως, μέθοδοι διά 
τήν διαµόρφωσιν τῆς φερούσης, 


- Δναμόρφώσις χατά πλάτος (Απ) 


Ἑϊς τήν περίπτωσιν ᾽οὑτῆν ἡ φέρουσα. ἐκπέμπετάι ᾗ ὅ- 
Χυ πρός τό ἔναντι Κέντρον, ἀναλόγως πρός τήν χαρακτηρι.-- 
στυκήν κατάστσσιν τοῦ σήματος, "Ὡς φαίνεται εἷς τό σχ, 
157β, Ἡ ἐππομπή τῆς φερούσης λαμβάνεϊ χώραν, "ὅταν τό σῇ- 
μα ἔχειν τήν χαρακτηρνστ ὠκήν Νατάότασιν ἂν ἐνῷ, ἀντιθέ.. 
τως, διακόπτεται ἡ ἐππομπή τῆς πατά τήν διάρµειαν τῆς 
χαραπτηριστιωιῆς καταστάσεως Α, 


ο. 


- Διαμόρφωσις κατά συχνότητα (ΤΗ 


Βΐς τήν διαµόρφωσιν αὐτοῦ τοῦ εἴδους δέν µεταβέλ.- 
ιά Ἡ --- υ ΄ - 
λεταν τό πλάτος, ἄλλά ἡ συχνότης 'τῆς φερούσης 8... Οὕτω, 
[ή 4 Γή : . 
πατά τήν χαρακτἠριστικήν κατάστασιν Α ἐππέμπεταϊ ᾖ συχ.- 


νότης Έλδρ, ἑνῷ κατό τήν πατάσέσαιν 7 ἐκπέμπεται ἠ-συ- 


χνότης Γμ-δξ (σχ, 155 γ). Εὶς τά φερέσυχνα τηλεγραφικάἄ 
συστήµατα ἡ σιμή τῆς «ΔΕ εἶναι 30 Ἡς. οὕτως, ἐἑάν εἰς µί- 


αν τηλεγραφωιήν διόδευοιν ἡ συχνότης ον εἶναι 420 Ἡπ, 


τότε κατά τήν χαρακτηριστικήν πατάστᾶαιν α ἐκπέμπεται 
ἡ συχνότης Έι-εμγΔέΞ420320-420 Ἡσ ἐνῷ κπατᾶ τήν κατᾶστα-- 
σιν Ζ ἡ συχνότης: 6 εῃ-Δεςάρο-7ο0-790 Ἡ.. Πρακτ ικῶς ,δέν 
ὑφίσταται γεννήτρια φερούσης συχνότητος ἔῃ ἀλλά µία 


Γή ω ἳ μή ας ο. ο ο ο σος . 
γεννητρνα, τῆς ὁποίας ἡ συγνότηέ λαμβάνει τὰς κ. 
µένας τυμάς :. παΐ Ἐμ. 'Ἡ συχνότης, ἡ ὁποία κπεῖταν εἰς 


τό μέσον τῶν συχνοτήτων 5 παΐ {ιν παλετταν μέση συχνό-- 
της Ἐι τῆς διοδεύσεως παΐ προκύπτει ἓν τῆς σχέσεως : -- 


οκ ακωα 
πρ αι). πα 


ο. 


φ 9Μ 


τηε 
Ἱ τ. Ἡ. 


| | 


ρεκκήο ο 


ἃ ς . 
ἤ ἅ Ἡ 
ο 
α 5 
1 
. π 
ε 


κο κ κα 


Σχ. 1953. Πρεῖς βασικοί τρόποι µεταδόσεως 
τῶν τηλεγραφικῶν σημάτων. - 


ο», Ῥασικόν σχέδιον ἔεύξεως τηλετύπων μέσῳ ὃ Σ 


"Βΐς τό σχ. Ἰδ4 δενκνύεται τό βασικόν διάγραμμα τῆς 
συνδέσεως δύο τηλετύήων µέσῳ φερεσύχνου συστήµατος (Α8 
| ἘΜ). ἵΏς φαίνεται ἐ τοῦ σχήματος τούτου, ἕκαστον τη- ᾿ 
λέτυπον συνδέεται µέσῳ δισυρµάτου γραμμῆς μεθ) ἑνός µε-- 


τι Ί . τ/- ρωσ ο -- 
- γᾶς Μετοτροπεύς τῶν ποῶμᾶν ὁπβοῦ ρεύµατος, εἲς παθρούς δικο; Ῥθόμι 

.- ΑΣ: Ἠοβευραφικόν φερόσπνου ο 

. . 4 ἓ Ἀἰσόρμωτος ρρομµή μειπζύ Εθετότσυ-Ἱάντρου (αόμαμα ἁπροῦ .- 
| ο τδεΣ. Ἱεπροασύρματος, ο κ εἷς νο στο) ἕ (ρήματα θιπβου ρεύματος) . 


53 μι ρραμμ βειαδόσεως τῆς τη ας] 
ὥαμορρώμένή, μμ" κ λν  εἶπε ες αν νά πα θ οσν. 
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181. 


τς ἁπλοῦ -- διπλοῦ ῥεύματος. 'Ἡ ζεῦξις μεταξύ με- 
-- Α/Δ ῥεύμοτος καί φερεσύχνου ἐπιτυγχάνεται μέ. 
Γρασυρμάτου γραμμῆς., 


.. Πετατροπεύς Λ ὁ βεύμεδει, κ 
οσα ΑΦΗ αὕτη τομον ετετεαν εἰς τό πο Κέν.. 
αἵ συνδέεταν τη ὃς μόν μετά τοῦ, τηλετύπου" μέσῳ 
οτε γραμμῆς φ᾿ ἓ ροῦ δέ | μετᾶ τοῦ ας μέσῳ τε. 
Ἰρμάτου γραμμῆς {σχ. 155). 

Διά τοῦ οκ χαρακτηρίζετάν ές τό τηλέτυπον ἡ ἐπαφή 
Ἠπομπῆς μαΐ διά τοῦ ΕΝ ὁ μαγνῄξης λήψεως τῶν παλμῶν, 


Κατά τήν ἠρεμίαν, εἰς τό κύκλωμα : «ΠΒ, κα 1 --2 
τοῦ ΔΑ, ἔπαγί Ῥ, ἀντίστασις Βι ἀγωγός α ἐπαφή οκ, µαγνή-- 
ΜΑΜΑ β, κυκλοφορεῖ: ρεῦμα, Ἠρό- ὁποῖον ῥυθμίξεταν 
ς τά 40 Πλ ἔσῳ τῆς Ἡι. Ἠό ῥεῦμαι τό ὅποτον πυκλοφορεῖ 
ά τοῦ τυλ ἴγματος ο αι τοῦ Α) ῥυθμ ἶζεται. μέσῳ τῆς Β, κα-- 

|. τον τρόπον, ὥστε νά αι ον τά: ᾽ἀμπερελ ίγμα- ι 
οὗ Α Ύπ ᾽αὐτάς τᾶς συνθήας ο κό ἐπάφή α τοῦ βμονή, 
λ  ηεται εἰς τό 4ἡΒ καί οὕτω, πρός τό ὃ 8) ἀποστέλ-- 
ν ῥεῦμα -ϱ0 πΑ. ο -ᾱ 


ρα - 


Κατά τήν ἀπερχομένην ἐπυκοινωνίαν, διακόπτεται καί 


αδίσταταν μέσῳ τῆς κ. τό: οκόκλώμᾶ τοῦ. ππυλ ἔγματος .. 
τήν διακοπήν ο ο τά ἁμπερελ ίγμᾶτα τοῦ τυ-- 
τα ο. παζρ οὕτως, ἡ ἐπαφή α μετάγεται εἰς τό 


« Συνεπῶς, πρός τό ὄ/Σ ἐκπέμπεται παλμός. «90 ΠΛ. 


Κατά τήν λῆφυν, ἐκ τοῦ δ/Σ λαμβάνονται εἰς τό πεπο- 
λωμένον ρωστῆρα Β παλμοί διυπλοῦ. ῥεύματος, οἱ, ὁποῖοι προ-- 
(αλοῦν µεταβολήν τῆς πολ ικότητός του, "ἩἙ ἐπαφή τούτου 
άπτεταν ἀναλόγως ἐπί. τῶν ὁρίων 1 ἥ 2 καί, οὕτω,πρός 
ὅν µαγνήτην ἩΜ τοῦ τηλετύπου ἀποστέλλονται παλμοί ἁπλοῦ 
εν ιατος. : 


[ες - τν 
οῷ ε..ὰ υ - κὦ 
. 8 


”. ῬΏὗρος τῆς ζώνης συχνοτήτων μιᾶς τηλεγραφικῆς διο-- 
δεύσεως, ὃς | ' 


Λιά μαθηματ ικῆς ἀνξύσεὺς ἀποδάικνύεταν, τι μετά 
᾿ διαµόρφωσιν τῆς φεραήσης (εἶτε κατά πλάτος εἴτε κα-- 
τά συχνότητα) ὑπό τῶν, πετραγων νεῶν. επαλμῶν τῶν τηλετυπιν-- 
(ῶν σημάτων, προκύπτει ἔν σῆμα, τό ὁποῖον. ὀποτελεῖται ᾱ-- 


. 
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ωᾶ ι Ἕ 
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Ὁ τος 
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. ͵ - ως 
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Διόόρματος: 


ὅραμή 
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τὸ αι" . ων 

το ο. ο Ἱ | ὥ 
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.ν : 3 ιν 
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ὁ τό ἔδρουσμα μεγάλου (Φἑωρητ ικῶς. ἀπείρου) πλήθους. .ἡ-- 
 ιτονικῶν συχνοτήτων. Οὕτως, ἐάν θά ἤτο ἐπιθυμητή ἡ τε-- 
ἁσίως πιστή µετάδοσις τῶν παροήραγικῶν σημ ανα» δά ἔπρε- 
- αἱ τηλεγραφικαί διοδεύσεις νά. Επιτρέπουν την διέλευ-- 
σιν ἑνός ον «ορ έος π ομοτος ασ λα 9ά ὡδή- 
“ει εἰς προφανῶς µή ο πονοµικήν λύσιν καί διά τοῦτο ὁ 
περιορισμός τῆς ζώνης «αυχνοτότων ὑπῆρξεν «ἄντίείμενον 
ελέτης. "ο κ, Εὐρεπῶ]]οτ ἀπέδειξεν ὅτν ἡ ἐπιτρεπτῶςπε- 
οιωρισμένη ζώνη συχνοτ ῄτων Ὦ παΐ ὁ χρόνος διναβάσεως µ 
πό τήν χαραντηριατυκήν κατάσνασεν ὰ εἷς τήν “κάτάσίασιν 
ο ρωτρόφως (σχ, -156) συνδέρνταν: ὑπό τῆς σχέσεως: 


ὧχ, 156 - 


πιά τηλεγραφικά σήματα ὑφίστανταν παραμορφώσεις τῆς 
μορφῆς των, πε ν». πυρίως, εἰς αὑτεπαγωγικά  Ἀα. 
χωρητυμά στοιχεῖα τοῦ: συστήµατος µεταδόσεως, Συνεπείφ 
τῶν. παραμορφώσεων τούτων, Ἠ΄ διάβασις ἓν τΏέ μιᾶς χαρα - 
κτηριστικῆς καταστάσεως εἷς τήν: ἄλλην δέν. γίνεται. εἰς. 
µηδενικόν χρόνον, ἆλλ᾽ εἰς: χρόνον: ἔ (σχ. ιδ. χει ὑπό-- 
λογισθὮ, ὅτιν διά ταχύτητα βήμάτος 50 Βαπᾶ ὁ μαγνήτης 
λήψεως τοῦ τηλετύπου δύναταν νά ἐργασθῃ κανονικῶς µέχρν 
μεγίστης τυμῆς καθυστερήσεως ὑξ]2 πΒ, "λρα, ἐν τῆς(25. 32) 
προκύπτει: ο πο ο” 


σος ομβωπ πα πν  μιο 
α . στ Ίοπς -ΊΤδ.10”.5δ6ᾳ. 57 Ἡσ 

: Διά λόγους ἐξασφαλ ίσεως τῆς λειτουργίας τῶν ὃ νατά-- 
ἔεων καί οἱκονομικῆς κατασκενυῆς τὸν φίλτρων λαμβάνεται 
ὡς Ἐ-120 Ἡσ. 


190 
82.8. Φορεῖς µεταδόσεως φερεσύχνων τηλεγραφικῶν συστη.. 
ανν» | | | ὦ | | -. 


ἕως φὀρεῖς µέταδόσεως εἰς τήν τηλεγραφίαν΄ ἔναλλασ., 


΄ 


σοµένου ῥεύματος χρὴσνμοποιοῦνται κυρίῶς : 


ων ο Ἡ. / 
α) "Ολόπλη ος ἡ περιο η συ νοτΏητων 
"διοδεύσεως,- τσι -τρ ολα ορ 


ιᾶς ὄτλε ωνωι 


“Ὡς ἐλέχθῃ εἰς τό προηγὀύμενόνκεφάλαιον, ἡ- ζώνη συχ. 
νοτήτων- μιᾶς τηλεγραφτιῆς διοδεύσεως ἔχει. εὕρος 120 Ἡς 
εἰς τήν ταχύτητα 50 Ῥεπά). Συνεπῶς, ἁντί μιᾶς τηλεφω.. 
νωκῆς διοδεύσεως: εὕρους 34 00--700-3100 Ἔα, δύνανται νά 
Ξργασθοῦν 2100 1205058 πηλεγρ,διωδείσειςΒἰς τόν πρᾶδινγμε.. 
ταδ ίδονται, 24. διοδεύσεις, τῶν ὁποίων ἡ φέρουσα συχνότης 
ἤ ἡ ἐνδιάμεσος συχνότης τν ἔχουν τάς τιμάς τοῦ σχ, 15η. 


Διά ταχύτητα βήµστος 1900 Ῥευά τό Ῥκρφ0 Ἡπ ηαίΐ ἑπομένως 
ὁ ἀριθμός τῶν διοδεύσεων ὑποῦ ἑπλασιάξεται αν ὃ ιοδεύσεις) 


οκ, 151. Μετάδοσις Ξᾷ τηλεγρ, διοδεύσεων 


{΄ 


μέσῳ 1 τηλοφ, διοδεύσεως 


[α--ἆ 


ο 8) πμῆμα τ 
δεύσεως 


ς ζώνης συχνοτήτων 
σχ, ρα ]ε πα . 


λεφων ικῆς διοδεύσεως «περιδρίζεται, μέσῳ φίλτρού ,μεταξύ 
200--.800 Ἠπ -παί ἡ ἀπομένουσα ζώνη χρήδιμοποιεῖται' διά 
-πην μετάδοαίν τριῶν τηλεγραφυιῶν δισδεῴσεων, «Ἡ ἐφαβμο-- 
γή "τῆς περιπτώβεως αὐτῆς λέγεται -καί ἐσώξωγος τηλεγβρα-- 
ο λνιοε.. - κ. ου κε ο ς 


: Εὶς τήν περίπτωσιν αὐτήν ἡ ζώνη σὐχνοτήτων “τῆς -τη.. 


. 
5 ες 


ο Υ) Ἡ περιοχή συχνοτήτων μεταξ 
ζώνης τηλε ὠνικοῦ φ 
ὑπερακουστιι ταΐς 


ύ ζώνης ὁμιλίας καί 
ἃ ιν λμλν Ελ Λ.. 


«Μεταξύ τοῦ βασικοῦ κυκλώµάτος ὁμιλίας καί τῆς ἕώ.- 
νης τοῦ τηλεφωννμοῦ Φ7Σ μιᾶς χαλωδιακῆς γραμμῆς µεσολα- 


μμ 


αδ ᾳ 


ο χο 


Σχα 158. ᾿Εσώζωνος-τηλεγραφία 


ο. 


»ἀθ2θ 
4260 
4500 


ο 
αϊ 
- 


| Ῥλεθωνωόν ὰ/Σ 


μα Ἡ | - ειδη «δὴ ᾿ ο -µ 
(159. Κατανομή συχνοτήτων εἰς πῆν περ 


- 


ν6Υ 
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βεῖ µία κενή ζώνη συχνοτήτων, Ἡ ὁποία δύναται νά χρῆσι, 
μοποιηθῇ διά τήν μετάδοσιν 6 τηλεγραφικῶν δ νοδεύσεων ὃ, 
δειπνύεται εἰς τό οχ, 159, | 


.. .. 
22.9. Στάθµη ἐππομπῆς ἀἂνά διόδευσιν, 
ὁ ποσο ππομπης ἄνα διόὸδευσιν 


"Ὡς ἐλέχθη εἰς τό προηγούµενον πεφάλαιον, τά φερέ. 
σύχνα τηλεγραφυκά συστήµατα χρησιμοποἵοῦν πυρίως τηλειι, 
νικάς διοδεύσεις ᾧς φορεῖς µεταδόσεως ἢ ἐργάζονται, ἐπί 
ἐνσύρμάτων δικτύων, ἐπί τῶν ὁποίων Έχουν ὑπερτερῇ κα 
φερέσυχνα τηλεφωνικά συστήµατα, "Ἐκ τῶν: ἀνωτέρω λόγων 
Είναι ἁπαραίτητον νά παδορισδῇ ἡ στάθµη ἐππομπῆς ἂνά ταν 
λεγραφικήν διόδευσιν͵, ὥστε αὕτη: νά µή Εἶναι ἀρκετό μα 
λη, διότι τότε 9ά προμαλέση ὑπερφορτίσεις «τῶν ἐν ισχυτῶν, 
ἀλλ οὔτε καί πολύ μικρά, διότι πτόῖε οἳ θόρυβοι τοῦ δι... 
Ἱτύου θά εἶναι μεγαλυτέρας στάθμης ἀπό. τά τηλεγραφιιά 
σήματα, . ἳ 


Ἠΐς ἕἔν'. σηµεῖον τοῦ συστήµατος µεταδόσεως, ἔψθα 


η 
σχετνκή στάθμη. εἶναι μηδέν, { ἰσχός ἁνά ο ρα δι.-- 
ὅδευσιν τῶν συστηµάτων, τά ὁποῖα ἐργάζόνται, μέ ιαμόρ.. 
φωσιν πλότους (ΑΝ), ὑπολογίζεται ἐπί τῇ βάσει τῆς σχύ.. 
σεως : μα κά 
| η ο - 
ο. | (25.4) 


Ἔνθα Ἡ ὁ ἀριθμός τῶν διοδεύσεων. 


Βἱς συστήµατα μικροτέρου ἀριθμοῦ δνοδεύσεων, τά ὃ. 
ποῖα ὑπερτίθενται ἐπί φωνοσύχνων μεταλλικῶν Κυκλωμάτων, 
πιτρέπεται ἡ αὔδησις τῆς ἰσχύος ἀνά διόδευσιν, 


Οὕτως 
διά π-6 ἡ ἐν λόγῳ ἰσχύς ἑπιτρέπεται νά ὑπερβὴ τά Ίο0μή 
καί διά π-5 τά 555 μή, υ-υ--ὂ, 


Ἑΐς τά συστήµατα”, τά ὁποῖα ἐργάξόνται µέ ὃ ταμόρφω.- 
σιν συχνότητος (1Η), ἔχει καθορισθῆ μιηροτέρα τιµή ἰσχύ.. 
ος ἀνά διόδευσιν͵, δα τά συστήµατα αὐτά ἐμπέμπουν συ.. 
νεχῶς ἐπί τῆς γραμμῆς τήν φέρουσαν, ἕἔστω καί ἑάν δέν ἑρ.- 
γάζεται τό τηλέτυπον. Ἠΐς. τήν περίπτωσιν τῶν συστηµάτων 
ΕΜ ἰσχύει ἡ σχέδις: | 

ο. δολ μη | 
πρ | (258.5} 


'Ἔπί τῇ βάσει τῶν σχέσεων (25,4) καί (25,5) προκύπτει ὁ 
κάτωθι π{ναξ 


9 


1927. 


--Ί:932 ἀθπο 


20. ΠΒΡΙΓΡΛΦΑΙ ΘΕΡΕΣΥΧΜΩΝ ΤΠΛΕΓΣΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΦΗΝΑΣΩΝ. 


26.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΞΩΖΩΠΟΥ ΤΠΛΕΓΡΛΦΙΑΣ ΑΝ. 


26.11) Ῥενική πεβύγραβή,, Ὁναὸ μμ 


ἓ ͵ 


ἨὈπὶς τό σχ. 160 παρίσταται τό σχηΏµατ υκόν διάγραμμα 
Ενός |. ντος 6 διοδξύσεων ἐξωζώνου τηλεγβαφίας,τό ὃ-- 
ποῖον ἐργάζεταν ἐπί τῆς ἀρχῆς τῆς δναμορφώσεως κατά πλά-- 


πος (ΛΗ). αλ ω. 


- Ἡ ζώνη Μεταδόσεως: καΐ αἱ φέρουσαν ἑμάσστης διοδεύσε.- 
ως τοῦ συστήµατος ἀνεφέρθησαν ὗδη εἰς τό σχ, 159. 


-. "Ὅπως φαίνεται εἰς τό σχ. 160, τό τηλέτύπον συνδέε-- 
ται µετά τοῦ µετατροπέως ΛΔ καΐ, οὕτω, τά σήματα ἁπλοῦ 
ῥεύματος μετατρέπονταν εἰς σύµατα διπλοῦ ῥεύματος, 

-- Ἠΐς τήν ὁδόν ἐκπομπῆς δνακρίνονταν: ὁ πομπός, ὅστις 
περιλαμβάνει τήν γεννήτρναν φερούσης κάΐ τὸν ὃ ναµορφωτήν 
τῆς διοδεύσεως, φῖλτρον ζώνης, τό ὁποῖον ἐπίλέγει τάς 
δύο πἀραπλεύρους ζώνᾶς, ὁ ἐνισχυτής ἐκπομπῆς ὁλρκλήρον 
τοῦ συστήµατος καῖ τὸ «φίλτρον κατευθύνσεώς  ἐκπομπῆς. ώς 
η εἰς τό Κεφ, 25.15’ ἡ µετάδοσις "μόνον τῶν δύο παρα- 
πλεύρων ζωνῶν προκαλεῖ  παραμόρφωσιν -τῦν- τηλεγραφνκῶν ση-- 
µότων, ἡ ὁποία, ὅμως, εἶναν παβαδεκτή ὡς ἀπέδειξεν ὁ Κ. 
Κπρεην]1ος, ων 


- Βΐς τόν ὁδόν λήφεως, μετά τὸ φίλτρον κατευθύνσεως 
λήψεως καί τόν ἐννσχυτήν λέφεως:, ὑπάρχει μεταβλητόν στοι.-- 
χεῖον ἀποσβέαέως, διά τοῦ ὁποίου- ῥυομίζεταν ἡ στάθμη πρὸς 


τήν εἴσοδον τοῦ δέκτου ἑκάστης διοδεύσεως.' "Ἡ πλευρά λή-- 
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ψεως μιᾶς διοδεύσεως περιλαμβάνει τό φίλτρον ζώνης ,διά 
τοῦ ὁποίου ἐπιλέγεται ἡ ἀντίστοιχος ζώνη συχνοτήτων παίΐ 
τόν δέητην, 


.. Πέραν αὐτῶν, τό ἱπρίωμα τοῦ τηλεγραφικοῦ συστήµα - 
τος περνέχευ καί τά φίλτρα Ἰ ἕως 4, διά τῶν ὁποίων ἐπιτυγ- 
χάνεται ὃ διαχωρισμός τῶν ἐπί μέρους ζωνῶν. συχνοτήτων. 
τῇ ἐνσύρματος γραμμή συνδέεται ἐν παραλλήλῳ πρὸς τά φίλ-- 
τρα Ί καί 5, ἐπ τῶν ὁποίων τό βαθυπερατόν Ί μέ συχνότη-- 
πα ἀποκοπῆς 2.4 Ἔδα ἐπιτρέπει τήν διέλευσιν τῶν συχνοτή-- 
πων ὁμιλίας, ἕνα τὸ ὑφιπερατόν 2. μέ τήν αὐτήν Ὀυχνότη-- 
τα ἀποποπῆς, ἐπιτρέπει τήν διέλευσιν τῆς φερεσύχνου ζῶ-- 
νης. Ἱά φίλτρα 35 παΐ 4 διαχωρίζουν τάς ζώνας :τοῦ τηλεφὼ-- 
νωιοῦ καί τοῦ τηλεγραφικοῦ φερεσύχνου., ὁὕτω, τό ὄψνπερα-- 
τόν 7 µέ συχνότητα ἀποκοπῆς 6 Κα, διαχωρίζει τήν ζώνην 
τοῦ τηλεφων ικοῦ ο ο κνανε ἐνῶ τό βαβυπερατὸν 4, µέ τήν 
αὐτήν συχνότητα ἀποκοπῆς διαχωρίζει τήν ζώνην τοῦ τηλε-- 
γραφικοῦ. -- . 


26. 1.2 - Διαμορφωτής, 


«ῃ πλευρά ἐκπομπῆς τῆς τηλεγβαφικῆς διοδεύσεως ἆπο-- 
τελεῖταν ἀπό τόν διαµορφωτήν {σχ. 161)9 τήν γεννήτριαν 
φερούσης συχνότητος, τῆς ὁποίας ἡ ἔξοδος συνδέεται εἰς 
τά ὅρια Ί καΐ 2 καί πό φίλτρον ζώνης, τό ὁποῖον συνδέε-- 
ται εἰς τά ὅδρια 5-6. ων ο 


"ρταν τά τηλετυπἰά σήματα ἔχουν τήν χαρακτηριστιυκήν 
κατόστασιν 7, τότε αἱ «δίοδοι. Ί παΐ 2 τοι ἀγώγιμον 
καί ἐπιτρέπετάαι ἢἡ διέλευσις τῆέ φερούσης ἐν τοῦ µετασχη-- 
ματιστοῦ Μ, πρός τόν µετασχηματιστήν ἐξόδου Μο, Κατά τήν 
διάρχειαν τῆς χαρακτηριστικῆς κπαταστάσεως Α, αἳ 1Ί καί 2 
ἐποτελοῦν διακοπήν καί οὐδέν ῥεῦμα ἐμφανίζεται εἰς τά ὅ-- 
ρια ἐξόδου 5-6. ὦ 


:Ἡ ἐξασφάλισις ἔτι παλντέρων συνθηκῶν μηδενισμοῦ τοῦ 
ῥεύματος ἐξόδου κατά:τήν διάρκεναν τῆς χαραντηριστ ικῆς 
καταστάσεως Α ἐξασφάλίζεται ὑπό τοῦ τρίτου τυλ ἵγματος ταῦ 
Μ, λαΐ τῆς γεφύρας τῶν διόδων.ν 4 ἕως.Ἱ. "Ἔπί τοῦ ἓν 
λὄγῳ τυλ ἴγματος ἀναπτύσσεται ἡ τάσις τῆς φερούσης, Ἡ ὁ-- 
ποζα ἀνορθοῦται ὑἠό τῆς ἀνορθωτυκῆς γεφύβας 4-ἵ. 'Ἡ οὕτω 
προκύπτουσα συνεχής τάσις πολώνει «τᾶς -δ.όδουξ, { καί 2 
κατά τήν ἁνάστροφον φοράνς Συνεπῶς, οἳ ἀνορθωταί αὗτοι 
χουν μονίμως μίαν τᾶσιν ἁναστρόφου πολώσεως, ἡ ὁποία 
τάρ ὁδηγεῖ εἰς παλυτέρας συνθῄκας ἀποιοπῆς., 
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ε 

. "Ἡ φέρουσα συχνότης παράγεται ὑπό ἰδιαιντέρας, δι ἐ-- 
"πάστην διόδευσιν τοῦ συστήµατος, γεννητρίας, τῆς ὁποίας 
πό κύκλωμα ταλαντώσεων ἀποτελεῖται ἀπό στοιχεῖα 1-0. 


26, 1.2) Δέκτης | 
πα Πιό κόκλωµα τοῦ δέκτου τῆς τηλεγραφικῆς διοδεύσεως 
ο μποτελεῖται; ἀπό τόν ἐνισχυτήν Ί, την γέφυραν τῶν διῳ- 

 ὅδων Ί-4ᾱ, τὸ φίλτρον χαμηλῆς διύδου .(πηνίον Ἱι καί πυ-- 
νωταί 6ο,» 69), τόν ἐνισχυτήν συνεχοῦς ῥεύματος 4 ναί 
ο σόν πεπολωµένον ρώστῆρα Β8Β. {σχ. 162). 


πίς τᾶ δρια Ί-2 τοῦ ἐνισχυτοῦ: φδάνουν οἱ κά 
τῆς φερούσης. ἐν τοῦ ἕἔναντι Ἐξντρου, ο -σοι. ἀφοῦ εἐ- 
νισχυθοῦν, ἀνορθοῦνταν ὑπό τῆς γεφύρας 2. πιό: φίλτρον 2 
ἠπορρίπτει τάς ἐναλλασσομένας συν ιστώσας., αἲ ὁποῖαι ἐμ-- 
᾿φανίζονιαν εἰς τήν ἔξοδον «τῆς Ὑεφύρας καΐ, οὕτω, εἰς τά 
ρα τῆς ἀντιστάσεως Ἐ, ἀναπτύόσονται παλμοί συνεχοῦς τά-- 
σεως, Οἱ παλμοί οὗτοι ἐφαρμόξονται εἰς τήν εἴσοδον τῆς 
λυχνίας 4, τήν ὁποίαν καθυστοῦν ἀγώγιμον. "Ἠπομένως γκᾶ-- 
τά τήν διάρµειαν τῆς χαραμτηριστικῆς παταστάσεως ᾗ ᾗ λυχ- 
ο νία εἶναι ἀγώγυμος καί εἰς τά ἄκρα τοῦ τυλίγματος ΤΙ τοῦ 
'ἠλεκτρονόμου ΒῃΠ ἀναπτύσσονται παλμοί τάόεως τιμῆς Ὁ ο]. 
Ἴδσα). ΠἩΐς τό τύλιυγµα: 1 τοῦ ΒΕΗ ἐφαρμόζεταυ Ἡ συνεχής τ 
σις Ἡν, τῆς ὅποίας ἡ τιµή ἰσοῦται πρός τὸ ἥμισυ τῆς -ᾱ-- 
σεως τῶν παλμῶν ἵρ. Κατά τήν διάρκεναν- τῆς χαραντΏηρι "τν-- 
. πῆς καταστάσεως. Ζ ὑπερισχύουν τά περελ μονά τοῦ τολ{-- 
γματος 11 καί Ἡ ἐπαφή ο μετακινεῖταν πρός τήν πλευρόν 
. τοῦ ὁρίου 60ΟΥ. Κατά τήν διάρκειαν τῆς παταστάσεως Λτρο- 
- φοδοτεῖται µόνον τό τύλιγμα 1 -καΐ, οὕτω, ἡ ἐπαφή στ(-φε-- 
ται πρός τό ὅριον -60Υ. Βὶς τό σχ.Ἰ63α' παρατηρεῖται νὖτν 
ἡ χαρακτηριστική κατάστασις. 7. διαρμεῖ περισοσότερον τῆς Α, 
ηοῦτο ὀφείλεται εἰς τήν παραμόρφωσινν τήν ὁποίαν εἰσίγα-- 
«Ἐν τό σύστημα µεταδόσεως, Παρᾷ τα ἵτα πρός τὸν µετατρο-- 
πέα Λ/Δ ἀποστέλλονται οἱ ἰσόχρονο:. παλμοί τοῦ ὁχ. 163β | 
ο }αί τοῦτο, διότι εἰς 
ιόν ἠλεκτρονόμον Βῃ ἐ-- 
Ἱ νκρατεῖ ἡ κατάστασις 
ο πα ἡ τάσις τῶν 
παλμῶν ὑπερβῇῃ τήν συνε-- 
ἁ:-  χΏτάσιν Ἡ.. 


ὃκ. Τ6ῦ 


κο 


νο σα - τν 
. 0 δές συστήµατος ΑΜ 
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6-2. ΦΒΡΗΣΥΧΝΟΝ ΠΗΛΕΤΡΛΦΗΚΟΝ ΣΥΣΤΠΗΑ: ΤΝ: (24: ΔΙοΔΕΥΣΕοή, 
| ΠΎΠΟΧ Ἡτ ΕΜ) 


26.4 ον σι Τεν ὑκή περιγραφή, ο δ  ὐ- 
.. πό σύστημα ος οἱ οι ῤδερῦ χρησιμοποίεζ δς φο-- 
ρέα μίαν τηλεφωνικήν δι ολ, 


Ἱ. πά τηλεγραφικά ουστήμ αἴα .. παβοῦσνάξουῦ. δύο σοβα- 
ρά πλεσνεπτῆματα ἔναντι, τῦ π συστηµάτων διαμορφώ Ρως πλά-- 
τους: ας) λεν ἐπηρεάδονται κ τῶν μεταβολῶν τῆς ορ 
ως τοῦ συστήµατος µεταδόσεως", β) Δέν. ἐπηρεάζονσσι ἐκ τῶν 


.Φορύβων ναί λοιπῶν παρενοχλησεων, "τάς. ὅπο ἔᾶς--ε- ναι. Ὄλνα-- 


τόν νά εἰσάγῃ τό σύστημα μεταδόσευς, 


«δὲ ηὅ σχ. Ἰδ4 -δεωώιθδεταν τό "σλήματ υιόν ο) 


. ἂχο 164 :ηλεγραφυκὸν σύστημα .. 


νονταν τά πυηλώματα τοῦ πομποῦ. τῶν. 24. δνοδεύσεων)ὁ ἔγι.--. 


τοῦ συστήµατος ας Ῥὶς άν, πλευράν Ἐκπομλῆς διακρί-- 
σχυνής' Ἐππομπῆς 1καΐ μετασχηµατ ιοτής προσαρμογῆς μεῖα-- 


ἳ 
' 


2900 


ξύ τῆς ἐξόδου τῶν πομπῶν καί τῆς εἰσόδου τοῦ ἐνισχυτοῦ 

ἐππομπῆς, ποτ ανν κ 

- ολ Ο πα 

Πρώτη βαθµίς τῆς ὁδοῦ λήψεως. εἶναι ὁ ἐνισχυτής λή.. 

Φεως, ἁκολουθούμενος ἀπό τόν μετασχηῥαϊ ιστήν προσαρµο.. 
γῆς καί.τούς 24 δέκτας τῶν διοδεύσεων, - ζα ΑΝ 


296.29.2. 0 πομπός τῆς διοδεύσεως, 
"490 πομπός. περιλαµβάνει τρεῖς βαθμίδας (σχ. 165), 
τα) πόν πολυδονητήν εἰσόδου, εἷς τόν ὁποῖον τά προ-- 
σερχόµενα σήματα διπλοῦ ρεύματος ἀποκτοῦν ὀρθογωνικήν 
μορφην. κ Ὅπ - Ὅ ἱ αά το... ΄ «5 - 
β) Τήν γεννήτρναν -- δναµόρφωτήν τῆς διοδεύσεως, 


γ) Τό φίλτρον ἐππομπῆς, τό ὁποῖον ἐκ τῶν προϊόντων 
τῆς διαμορφώσεως, ἐπιλέγει τό διατιθέµενον διά τήν διὰ. 
δευσιν φᾶσμα συχνοτήτων (εὕρους 120 Ἡπ διά ταχύτητα 50 
Ῥαιιᾶ Ἡ 240 Ἡσπ διά ταχύτητα 100 Βευᾶ), 

"Ἔστω ὅτι εἰς τό ὅριον 1 τῆς εἰσόδου {σχ. 165) ἔχει. 
ἐφαρμοσθῇ πολικότης στᾶσεως 2 (Φετικόν δυναμικόν). 


Ἠϊς τά τρανζίστορ 3, κἀΐ Ἱ, ἐφαρμόζεται ἡ ἄνορδω-- 
δεῖσα καί ἐξομαλυνθεῖσα µέσῳ τῶν διόδων οι καί τοῦ πυ.--. 
᾿πνωτοῦ 60, τάσις τοῦ τοπικοῦ πυκλώµατος. Όπως φαίνεται, 
εἰς τό σχ. 165, οἱ ἐκπομποί τῶν 3, Ἡ, λαμβάνουν θετὶ -- 
κόν δυναμωιόν καί οἱ συλλέχται ἀρνητιιόν δυναμωκόν., Ἠν 
τῶν δύο ὅμως τούτων τρανζίστορ μόνον τὸ Ἰ, εἶναι ἐγόγι-- 
μον διότι εἰς τήν βάσιν ποῦ Ἡ, ἐφαρμόζεται, µέσω τῆς Ἡ,, 
τό θετικόν δυναμικόν τοῦ ὁρίου Ί, ἐνῶῷ εἰς τήν βάσιν τοῦ. 
η, ἐφαρμόζεται, μέσῳ-Ἡ -Ἡςκ. τό ἀρνητικὸν ἂγναμικόν τοῦ 
πυκνωτοῦ 6... πιό ρεῦμα τοῦ Πα πυκλοφορεῖῦ, εἲς τό κότωθι 
πύῦπλωμα» ο. 


ση, ἐππομπός- συλλέκτης τοῦ ον πο Ἡο ο» Άπνβφ 
οι {-). | 


'Ἡ διά τοῦ ρεύµατος τούτου ἀναπτυσσομένη πτῶσις τά-- 
ὄεως ἐπί. τῶν ἀντιστάσεων πι», Βμ ἔχει τοιάύτην πολ νεό-- 
- - λος. . | 
τητα (σχ, 165)” υᾷστε πό νά Ἱαταστῆ μή ἁἀγώγ μον κα ί Ἁ 
τὸ Ἐν ἀγώγυμον, Συνἐπῶςᾳ τὸ, κὐπχὠία ἐκπομποῦ-συλλέμτου 
νμι κ ον ος ος ον : 


ας, 

« .. ώ 2 

λος κο ν. ΄ ο λε 
... ασ κά μ.. 


.. Ἐ 
: ο. 
. . : 
ν δαν 
κ... « ην 
΄ .. 
» 


τς . 
ολες ανν 
κ... δα ώ 


ος 
- Ξ 
σε 
τς ε. - 
ο... «ο 
Φ μαι” 
-- .. 
Ὃ 
- . 
ος. ῃ. ο. 
3 αν 9 σι ἃ 
-ό 
αγ µ 
ο Β ν ο 
--ᾱε, 5 «.ἳ ϱ τν 
. ια ία 
ιά 3 , .. - 


Πομπος τηλεγραφ υιῆς ὃ νοδ εῴσεως-Ἱπι- ΕΣ αν 


μού 
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τοῦ Ἐ, παρουσιάζει μεγάλην ἄντίστασ.ν καί τοῦ Τι μικράν, 


'Ἡ συχνότης ταλαντώσεων τῆς γεννητρίας Ἱ καθορίζε-- 
ται ἐκ τῶν στουχείων 6, τμ τά :ὁποῖα, µέσω {οῦ τυλ ἴγμα-- 
τος 2-ή τοῦ Ν,, δευγνύονται μετά τοῦ πυπλώματος ἆνασυ.- 
ζεύξεως τοῦ ταλοντωτοῦ. Ῥίς τήν ἐξεταζομένην περίπτωσι 
(Θθετικόν δυναµικόν εἰς τό ὅριον 1), ὁλόπληρος-ἡ αὗτεπα 
γωγή τοῦ Τι παραλληλίξεται, μέσῳ τῆς χάμηχῆς ἀντιστόσε 
ως ἐκπομποῦ- συλλέκτου τοῦ Ἡς, πρός τόν. πυχνωτήν α,. Ἡ 
ποµένως, ἢ γεννήτρια παρόγει τήν καμΏλοτέραν συχνότητα | 


5 - ! ον τν Ἡ 


να 


“οταν εἰς {6 ὅριον Ί ἐφαρμοσθῇ δυναµικόν ἔνπχινήσεως 
Α (ἄρνητ ιόν), τότε καθίσταται ἀγώγιμον τό Ἡ, καί, μέ- 
σω τῆς χαμηλῆς, ἀντιστάσεως ἐππομποῦ -- συλλέκτου τοῦ ης, 
παραλληλ ἴζεταιν τμῆμα µόνον Δοῦ Ἱι πρός «τόν πυκνωτήν δες 


ο. 


Οὕτω, παράγεται ἡ ὑφηλοτέραά ᾿σύχνότης χι τν. 


Αἱ εἰς τό κύκλωμα ἀνασμζεύξεως εὑρισκόμεναι δίοδοι 
Ὦ, Όαν περιορίζουν τό πλάτος τῶν παραγοµένων: ταλαντώ.- 
σεων, ών | ν 
Μέσω τῆς Ἡ, εἶναι δυνατόν νά ρυθμισθῇ ἡ στάθμη ἐκ-- 
πομπῆς τῆς διοδἑύσεως, 


96,2,35. 0 δέκτης τῆς διοδεύσεως;, 


'Ἡ ἀναπαραχγωγή τῶν σημάτων δ'ιπλοῦ ρεύµατος, λαμβά.-. 
νει χώραν εἷς Ίξντε βαθμίδας (σχ. 166). 


πό φίλτρον λήφεως, ἐπιλέγει ἐπ τοῦ ὁλικοῦ φάσματος 
νε, τήν ἀνήπουσαν εἰς τήν διόδευσιν περιοχήν συχνο- 
τήτων, ο 


Λόγῳ ἐπιδράσεων κατά τήν µετάδρσιν ἐκ τοῦ ἑνός στα-. 
ὸμοῦ εἰς τόν ἕτερον, ἔχουν ἐπιιαθήσει ἐπί τῶν λαμβανο- 
µένων σηµότων κπαΐ Ἓένα τοναῦτα, Τά ὁποῖα οὐσιαστικῶς ἄ.- 
χουν διαμορφώσει κατά πλᾶτος τά κανονικά σήματα, μέσῳ 
τοῦ ἐνισχυτοῦ-περιοριστοῦ, ἐξομάλύνονται ὅλαι αἲ διακυ- 
µάνσεις πλότους, αἳ κείµεναι ἑντός περιοχῆς Κ;:(-11,4 ἕ. 
ως 7 4Βτ), ὥστε εἰς τόν διευκρινιστήν νά ὁδηγοῦνται, 
σήµατα σταθεροῦ πλάτους, ο 


-- -- 


'Ἡ πρώτη βαθμίς (η, ) τοῦ περιοριστοῦ..ἐνισχυτοῦ εἷ-. 


| | Ἠπεντρορωόρ κόμλωµα ἐξόδω 
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ναν εἷς ἐνισχυτής κουνοῦ ἐκπομποῦ. Πό σημεῖον λειτ ο Β 
γίας τῆς. δευτέρας 'βαθμίδός (π,) ἔχει ἐπιλεγεῖ κατά τρό-- 
πον ὥστε ἡ βαθµίς νά ἐννσχύῃ μέχρι μιᾶς προκαδορισµένης 
στάθμης. καί πέραν ταύτης νά δρᾶ ὡς περιοριοτής, ἵΠ τε- 
τάρτη βἀθμίς (4) ἐργάζεται μόνον ὡς περιοριστής ἆν μη: 
μα δνά τάς ἐξαιρέτ υμῶς χαῦνηλ στάφθµας, | αν 


Φἔσιν νά µεταβάλῃη τάς συνθζ.. 
Υ 


ς 
κας δυναμ νκῶν τοῦ Τε, «ἀναλό ως πρός τάς µεταβολάς τπλά- 
τους τοῦ -λαμβανομένου σήματος, ὑκι - 


τπ δίοδος Ὦ, εἶναι εἰ 


ιἩ δίοδος Ῥς/ εὑρισκόμένη ὑπό σταθεράν πόλωσιν γέπι--. 
πρέπει εἰς Τόν «περιοριστήν νά ἐμφανίδει συνεχῶς ὑφηλήν 
ἐσωτεριυκήν ἀντίστασιν, 


"Βὶς πό σχ. 167 ἐμφαίνεται ἡ παμπύλη λεντου γίας τοῦ 
περιοριστοῦ. ᾿Ώκ ταύτης διαπιστοῦται ὅτι, ὅταν ἡ στάδµη 


-- 


{ απ Άαος θΕΑΡ’ τρ 


Ἀν 


σε ]ττττο δε οσο 


τας 
! ο. 
κ Εκ» 
ν ] ο -λ- 
. ο 
. 


άν ὉἵἩ ν 1 αν 
Μειαβοβή οιάἃμπς εἰσόδωυ 


ο ππεντε δχ., 16π., Καμπύλη- δράσεώς περιορυστοῦ 
Ε : νε τ΄ κα 


εἰσόδου εἰς τόν περιοριστήν μεταβληφᾷ κατά 26,1 4, Ἠ. 
στάθμη ἐξόδου παραμένει «οταθερά, ϱ ὢν µέσω τοῦ πυκλώµα-- 


τος τοῦ περιοριστοῦ ἐπιτυγχάνονται ἡά βασικά πλεονεκτή-- 


µατα τοῦ εὐσεήµατας, τὰ {ὁ δέκτης δέν ἐπηρεάζεται ἀπό με-- 
ταβολάς ἀποσβέσεως καί ἀπό θορύβους). ' | 


- - -, 
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Ἠΐς τήν βόσιν τοῦ Ἡ9 (σχ. 156) ὁδηγεῖται, μέσῳ τοῦ 
Μ, παΐ τῶν Ὁ, , συνεχής τᾶσις Ἡ ὑποία πολώνει ἀγωγίμως 
τό τρανζίστορ τοῦτο καί διεγείρεται ὃ ρωστήρ Ῥ, "οταν ἣ 
στάθμη τῶν λαμβονομένων σημάτων μεινωνῃ πατά, 20/9 «2,643, 
τότε τό ρεῦμα συλλέκτου τοῦ ὃς μευοῦται καί ὁ Ρ ἄποδιν--' 
ἐγείρεται., πότε, μόσω ας ἐπαφῆς Ὃρ παρέχετοι σχετική 
σηµατοδότησις, 


ο διευερυννατής, -. ἑνός μέν μεταέφέκει τᾶς κακά 
βολάς συχνότητος εἰς µεταβολάς πλάτους. καί ἀφ᾽ ὁπέρου ὁ.. : 
νορθώνεν, μέσῳ πως ο. Ῥη τές µεταβολάς᾽ ταύτας. οἱ προ-- 
κύπτοντες παλμοί: ἁπλοῦ ρεύματος ὁδηγοῦνται εἰς τὸν ῄπο- 
λυδονητήν’ ἐξόδου ας, τς)» Ένθα ἀποπτοῦν. μορφήν παθαρῶς. 


ὀρδογωνικήν, 'Ἡ ἔξοδος τοῦ πολυδονητοῦ διεγείρει τό Ἱ-- 
λεκτρον υκόν πύπλωμα ἐξόδου, τό ὁποῖον παρέχει πρός - τ 
τοπικόν κύκλωμα παλμοὕς διπλοῦ ρεύµατος, 


Μέσῳ τῆς Βμη μηδενίζεται ἡ ἔξοδος τοῦ δέµπτου ὅταν 
λαμβάνεται ἡ µέση συχνότης {η τῆς διοδεύσεως, 


ιό ἠλεκτρον υκόν κύκλωμα ἐξόδου εἶναι δυνατόν νά πα-- 
ράσχηῃ πρός τό τοπικόν Ἠύκλωμα (ἄντ νστάσεως Ί κ) παλμούς 
διπλοῦ ρεύµατος 420 πλ. | 


Ἡ ἐνδευντ υκή λυχνία Δι, δευινύει τήν πατάστασιν λει-- 
τουργίας τοῦ πυπλώµατος. Αύτη. ἀνάβει ὅταν λαμβάνεται συ-- 
νεχῶς σῆμα χ, . 

ϱ διευκρινιστής ͵ ἐργάζεται | κατά τόν ἁὥκόλουθον τρό-- 
πον. ο» τά κυκλώματα Βρ-οα καί Μᾳ-0ν συντονίζον-- 
ται ἔνθεν καΐ ἔνθεν τῆς Ἐμ ὥστε αἲ προκύπτουσαι συνε-- 
χεῖς τάσεις ἐπί τῶν ος καν ση. νά εἶναν ἄνισοι, 


"Ὥστω ὅτι λαμβάνεται ἡ: οὐχνότης: (στάσευς ), πότε 
ἡ συνεχής τάσις ἐπί τοῦ ας εἶναι μεγαχυτξοα παίΐ ἐπομέ-- 
νως εἰς τήν βάόσιν τοῦ Π ο οάστι ἄρνητ υιόν δυναµι-- 
πόν (σχ. 166). πό Ίρ πα ίσταται ἀγώγιμον κπαΐ τό πυκλο-- 
φοροῦν ρεῦμα, Φέτεν ος ἄποκοπήν τό ας (μέσῳ τῆς Ἆις ἡ 
βάσις (τοῦ Ἡς γίνεται θετική). ᾿Ἐπίσης πα ΤΠ, ο λεισν εἰς :. 
Ὑωγιμότητα, δεδομένου ὅτι μέσω τῶν ἩἙ. ἐ ἂιο ἡοξάσις. 
τοῦ 1η λαμβάνει ἂ εώς, Ἑναμ ιόν. ὃν 5 στο πρός τὸν 
ἐκπομπόν. τω, μέση: Ἐν Ὅ ο ὁρίου 3, το--- 


πικοῦ κυκλώματος ὁρίου 4, Τῆς κυκλοφορεῖ. ρεῦμα πολι «ὅ-- 
τητος στόσεως διά τοῦ τοπικ»ῦ κυκλώματος. πό Τη λύ ῳ 


"Αντινθέτως, «ὑπό συχνῥτητα Εἰσόδου ες, ἡ πολ 
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-- ή ο οἱ 
τῆς πτώσεως. τάσεως .ἐπί τῆς Ἂρ. εἶναν εἰς ἁποκοπήν. 
ση οτν λαμμένετα, ἡ ὄψανότης Εν (ἐπκινήσεως)., ἡ όυ.- 
νεχής τάσις εἷς,τά. ἄμρα ᾿τοῦ ον εἶναι -µεγαλυτέρα; οὕτω, 
παθύσταται «ἀγώγγμὸον τό Ἡ 6 ἑνῶ τό Ἡρ ἁπδκόπτεται, 
ὁ συλλέκτης του μέσῳ Ἆνα, Ἆρο Ἰένεπαν θετικός, 


Σο. 
σα] 


. διότι 


Μέσῳ τῆς ιόν Ὦ βάσις τοῦ 1, γίνεται, δεσυκή καί ἑ-- 
ποµένως τοῦτο ἀποκόπτεταν, ᾿Ἀπειδή διά τῆς Βν, δέν κυ- 
κλοφορεῖ ρεῦμα, θά κυκλοφορήση ρεῦμα μέσω Τῆς» ὖ ίου 4, 
τοπωιοῦ κυκλώματος, ὁρίου 2, .Ἡς, πο -Ὁ Ἀηλαδή ὃς 


δέ--.. 
ος { ρω ο νις / . 
πτης παρέχει ρεῦμα πολικότητος ἐπκινήσεως, 


Εἰς τό. σχ. 168 δεικνύεται -ἡ παμπύλη λειτουργίας τοῦ: 
διευκρινιστοῦ. "Ἐν. τοῦ σχήματος τούτου, φαίνεται ὅτι, ὅ..- 
ταν εἷς τά ὄρια εἰσόδου Ί-2 ὑφίσταται ἡ συχνότης 5 ' τός 
τε εἰς τά ὅρια 7-4. ἐμφανίζεται παλμός θετικῆς τάσεδς, 

. τῆς τά-- 


σεως ἐξ ὅδ α ἀντιστρέφεγαι νοε----κο 


ο 


Ξ ο .. ος .. ο ὁ αν 
εν νηα Ὁ .Σ κἳ δι, 4 
ἲ ἳ 


κ 
ἃ - 
ο 


ων νο 


| ραμορφώσεως., 
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27. ΜΕΏΡΗΣΙΣΠΗΣ. ΠΑΛΡΛΜΟΡΦΩΣΒΩΣ ΤΩΝ ΠΗΛΏΡΡΑΦΤΚΩΠ ΣΗΜΛΊΟΝ 


- Ἡ καλή ποιότης ἑνός τηλεγραφικοῦ δικτύου διαπιστοῦ.. 


«ται ὃν τοῦ μιιροῦ ἀριθμοῦ: τῶν λδδῶν, τά ὁποῖα ἐμφαντῶν.. 
ται εἰς τό λαμβανόμενον κείμενὸν,Ώΐῖς τήν πρακτικήν ἐπ. 


µετόλλευσιν τῶν τηλεγραφιχῶν συστηµάτων ἐπιτρέπεται, ἡ 

ἐπτύπωσις ἑνός' λαᾳνθαδµένου συμβόλου ὄνά 350.000 'µεταδι. 
δόµενα σύμβολα (ἡ µετάδοσις 30.000: συμβόλων µέσῳ ἑνός 

τηλετύπου τηλεγῥαφικῆς ταχύτητος 50 Ῥᾷ ἁπαιτεῖ Τ5 λεπτά 
τῆς ὥρας ). | πω τα --.- 


- Διά νά ἐξασφαλισθοῇ ἡ ποιότης) τῶν τηλεγραφικῶν πυ.- 
ἠλωμάτων, 'ἀπαιτεῖταν ἡ διενέργενα περιοδικῶν μετρήσεων. 
Αἱ ἐν λόγῳ μετρήσεις ἀναφέρονται λ.χ. εἰς µἐτρήσεις τῆς 
στάθµης ἤ τῆς συχνότητος τῶν σημάτων, εἲς τήν µέτρησιν 


"τοῦ, ὑπολοίπου ἀποσβέσεώς τῶν τηλεγραφικῶν γραμμῶν, εἰς 
τήν µέτρησιν τοῦ θορύβου παΐ τῶν λοιπῶν ἐπιδράσεων κλπ. 


- Εὶς τήν τηλεγραφία», πέραν τῶν ἀνωτέρω μετρήσεων, 
διενεργεῖταιν καΐ µέτρησις τῆς παραμορφώσεως τῶν τηλεγρα-- 
φικῶν σηµότων, Τενυκῶςν εἰς τήν εἴσοδον τῶν τηλεγραφι.- 
κῶν διοδεύσεων ἀφικνοῦνται τά τηλεγραφικά σήµατα µέ πα- 
Ρραμόρφωσιν, τήν εν εἰσήγαγον ὁ πομπός τοῦ τηλετύπου, 
τό µεσολαβῆσαν δίκτυον καί αἲ τυχόν ὑπάρχουσαι διατάξεις 
µεταφορέων µετατροπέων ἁπλοῦ-διπλοῦ ῥεύματος.Βΐς τήν 
παραµόρφωσιν ταύτην Φδά προστεθοῦν αἱ παραμορφώσεις τοῦ 
τηλεγραφικοῦ φερεσύχνου, τοῦ ὑπολοίπου ἐνσυρμότου δι-- 
πτύου καί τῶν μεσολαβουσῶν ἐπιλογικῶν διατάξεων καίΐντε-- 
λυκῶς, εἰς τόν δέκτην τοῦ τήλετύπου 9ά ἀφιχθοῦν σήµατα 
ἔχοντα παραμόρφωσιν ἴσην' πρός τό ἄθροισμα τῶν ἐπί μέ. 
Ρους παραμορφώσεων. Συνεπῶς, ἐάν μετρηθῇ ἡ παραµόρφωσις 
εἰς 1ό σημεῖον λήψεως τῶν τηλεγραφικῶν σημάτων, 9δά ἐ- 
ξαχθῇ εὐχερῶς συμπέρασμα, πατά πόσον ἡ τηλεγραφική γραµ-- 
μή εἴ αι κατάλληλος διά λειτουργίαν (μεγίστη ἔπιτρεπο-- 
µένη τιµή ' παραμορφώσεως : 280). δὲν η δυνατή ὅμως 
ἡ ἐξακρίβωσις τοῦ βαθμοῦ παραμορφώσεως, τήν ὁποίαν εἰ- 
σάγουν τά ἐπί µέρους τμήματα τοῦ διµτύου, Διά νά πρα-- 
γματοποιποῇ ἡ µέτρησις τῆς παραμορφώσεως τῶν διαφόρων 
τούτων τμηµότων, εἶναι ἀπαραΐτητος ἡ χρησιµοποίησις,πέ-- 
ραν τοῦ ὀργάνου μετρήσεως 'παραμορφώσεως, καί μιᾶς γεν- 
νητρίας, ἡ ὁποία 9ά παρέχῃ τηλεγραφικά σήματα ἄνεν πα-- 


ΙΒ λειτουργία τῶν χρησυμοποιουμένων σήμερον. γεννη-. 


ο0” 


τριῶνιτ τηλεγραφιλῶν σημάτὼν βάό[ζεται ἐπί παθερῶς ἠλεκτρο-- 
νικῶν μέθόδωνὲ Αἱ ἐν λόγῳ. γεγνήτρίαι, ἓν ἀντιδέσει πρός 
ἄλλας πθιανοτάρρι τύπου, δέν διαθέτουν κινούμενα μέρη 
(ρωστήρας, ἓ ο. πλ, καΐ, συνεπῶς, Ε ναι παλύτερον ἐ-- 
ξησφαλισμένη , αν γή τηλεγραφικῶν. σημάτων ἄνευ παρα-- 
μορφώσεως, πάᾶ πα ος μενα ὑπό τῶν. γηντεριῶν, τούτων σήματι 
εἶναι. τριωῶν εἰδ ὤν, πο : -- 


| ο. µν, ὃς. 169,4 


. αρ εν 
ἷ α, 2 πο ν 


α) Ἰ «1 Σήματα σι σά, να ολλ σσ ᾱ αἲ χαραντηρι- 
στικαί πὰπάστάαε.ις..ἔ- καί. Α. "ΕἙκάστη κατᾶστασις 
διαρκεῖ χρόνον Πο 148 (σχ. 169α). 


β) ο:2 "ομοίως ὀναλλάσέω σαι αἲ χαρακτηριστικαί παταστά-- 
«ορ ἀλλά ἑκάσττ, αμα ρμετ χρόνον 2:49 πιβίσχ, 
169β | 
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--- 


κ 


γ): Ί 16 μ κά 61.  Σήµατα, εἰ-- τά ὁποῖα ἡ μία χαρακτηριστι.. 
Ἱκή Κἁτάστασις διαρκεῖῦ. χρόνον Ὦ καῖ ἡ- ἑτέρα:: ῥ' 
μα αι μα σα 


10 ὁρισμός τῆς τηλεγραφικῆς πἀάραμορφώσεως, ὅπως δι... 
ετυπώθη εἰς τό πεφάλαιον 25.7 βασίζεται -ἐπί τῆς 'χρονι.- 
πηῆς µετατοπίσεως τῶν χαρακτηριστικῶν Χρον υιῶν σημείων 
ἐν σχέσει πρός τήν πανονικήν των Φέσιν͵ "Ἑπόμένως, 
µέτρησις τῆς παραμορφώσεως πρέπει νά βασισνῇ ἐπί τῆς με 
τρήσεως τοῦ χρόνου, ό διό τήν µέτρησιν ταύτην γρησιµο.-. 
ποινούμενον ὄργανον περιλαµβάνει ἕνα μαβοδ υιόν σωλῶνα, 

μίαν γεννήτριαν πριονωτῶν πυµάνσεων, τό κύκλωμα εἰσόδου 
παΐ τήν βαθµίδα ἐλέγχου (σχ. Ίἶοα), ς 


ΕΙΟΔΟΣ Ἁ 


ο, Σαβμίς τν | 
8, Πευυήρια πριουωπῶν πυμάνσεκι» 


Σχ. 110. ,ΑιάγΊαμμα ὀργάνου διᾷ τήν, Πέτρη-. 
σιν τῆς τηλεγρ, παρασμορφώσεώς) 


5ο» 


κα Οταν εἰς τῄν εἶαρδον τοῦ ,ὀργάνου ἐφαρμοσθῇ εἷς τη. 
βαθµίς «εἰσόδον παράγη παλμούς, τῶν ὁποίων. ἡ πολικότης 
κἀἴ, ἡ, διάρκεια συμπίπτουν, μέ τά ἆντ'ίστοιχα µεγέφη : τῶν 

ο λοήν σποῦ ἔφαρμ. ζομένου συνδυασμοῦ. οἱ. παρόμεις: ο. 
µμοί ὁδηγοῦνταί εἷς τά πλακίδνα Χατακορύφου ἀποχλ [ισεως : 
τοῦ σωλῆνος, | 


: 10 πρῶτος παλμός οἲς λήσέως δις ερ µέσῳ τῆς 
περίοδος ἐναλλαγῆς πῶν Ἡυμάνσεων. ούτων, ἰσοῦται πρός. 
ΠΟ τιθ, ὁηλαδή ὑσοῦταν πρός τήν κανονικήν χβονικήν' δι-- 
ἄρκειαν τῶν τηλεγραφικῦν παλμῦν, "'Β γεννήτρια τῶν πρι-. 
ονωτῶν κυµάνσεων ἐργάζεται ἐπί χρόνὸν 6,5 Πκι5ο πα, δη» 
λαδή ὅσον ὄναρκεῖ ὁ συνδυασμός καί πατόπιν ἐπανέρχεται, 
ο ο ο μμ ο ο ο 
σῃ λειτούργοῦσα {σχ. 111β). | οκ κ 


θ 


τπτ μαΠ. 


--κπωσκσωκσστσο 49. τν --το-δ- 


Ν 


} 


πε. αι 


ΓΕΝ. ἕν χαρώκτήριστικόν χ ονικόν σηµεῖον ἀφιχθῇ εἰς 
τόγ. πανόν ην χρόνον δηλαδή ἄνευ παραμορφώσεως ,δᾶ ἔμφα-- 
νισθῇ, ἐπί τῆς ὀθόνης τοῦ παθοδιμοῦ ἑωλήνος τν στίγμα 

εἰς- τὸ σημεῖον {.᾿Ποῦτο Χ.χ, συµβαζνει εἰς τό σημεῖον 8, 
τοῦ σχ, ΊΤΊα, τὰ ὃποῖον ἐμφανίζεται: 50 πβ µετά τήν ἕναρ- 


-ά-- - 


αμ ο πο 
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Ἔνν 'τοῦἑσύνδυαδμοῦ; Ράν ἕν σηµετον τε, ἔχῃ ἡρονοης Ίρο-- 
πορείανς 94. ἐμφανισοῇ Ὁτ ἔγμα. ἄνωδι τοῦ σημείου ο, 'ἐνῷ 
ἐάν Ἕἕτερον σηµεῖον: ὃς ἔχη ἐπιπορείαν, δ6 ἐμφανισθῇ στί.. 
γμά κάτωθι τοῦ. ο: ζαξ χρονωίαζ στιγµαί ἓ,, εκ: ἐνταορί.. 


φώσεως } 5 ενός 


κ - : ασσν, . μα ρε - σε μ 
“νονται "Ες: ἠανονικά- χάραίτηρνστωιά σημεῖα ἄνευ παραµοῥ.- 


πν 


ο Ἡ ὀθόνη, τοῦ κοβθοδικοῦ σωλῆνος ἔχει τήν µορφήν τοῦ 
σχ.110βς "Β΄ ὑπάρχουσα βαθμονόμησις. τῆς ὀθόνης ἐπιτρέ-. 
πει ήν πατ) εὐθείαν' ἀνάγνωσιν τοῦ βαθμοῦ τῆς) πάραμορφώ-. 
σεως, πι, τό ὁτίγµα α ἀντιστοιχεῖ εἰς ἀρνητικήν παρα -- 
᾿μόρφωσιῦ ΄(ἠροπορεία): 243, ἐνῷ τό β εἰς θετυκήν πάραµόρ.. 
φωσιν (ἐπιπορεία) 130, κ πο, πι ο α΄ 


ὥς ώρες . 5 τε 


ΓΒΒΠΛΔΟΣΊΣ ΡΑΛΙΟΦΩΝΊΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 


8. ΦΒΕΡΕΣΥΣΧΝΟΧ ΡΛΑΙΟΦΩΕΤΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 15 ΚΠΣ 
28.1. Τενικαί ἁρχαί, 


- Διά τήν µετάδοξιν' ραδιοφωνικῶν προγραμάτων -µετα-- 
ξύὐ τῶν στούντιο πα{ τῶν σταθμῶν «ἐπομπῆς. ἐχρηδιμοποιοῦν-- 
το πρότερον ζεύγη ἰδιαιτέρων ραδιοφωνυκῶν Ἰιαλωδίων, πε-. 
λευταίως ὅμως διά τήν µετάδοσιν τῶν ραδἱοφωνιυκῶν προγριι-- 
µότων γενικεύεται ἡ χρησιµοποίησιες φερεσύχνων τηλεφωνι-- 


πῶν συστηµάφων, ὡς µέσων µἑταδόσεως ,᾽ - 


.. ε. 


""Ἠπείιδή }- µετᾶδοσις τοῦ. ρᾷδιοφὼν ωκοῦ προγράµµατος µέαὺ 
ἑονοφωνικου π ς | 


τοῦ ιτηλεφων υοῦ συστήµατος πραγμάτοπήοινεῖται εἰς τήν πε.. 
: ... τρ» : ο” 8 Ψ ο 2 ση ζ ῄ ἕ 
Ρριοχην τῆς βασικῆς πρώτομᾶδος :60--108 κπα, εἶναι ἁπαραί-- 
τητος Ἡ τοποθέτησις ἰδιαιτόρου συστήµατος μεταξύ τῶν 
στούντιο καί τοῦ φερεσύχνου συστήµατος. διά τοῦ ὁποίου 
ἐπιτυγχάνεται ἡ µετάθεσις τῶν συχνοτήτων τοῦ ραδιοφωνι-- 
κοῦ προγράµµότος εἰς τήν περιοχήν τῆς βασικῆς πρωτοµά -- 
δος. | 


-- Πέραν τούτου τό ραδιοφωνικόν φερέσυχνον πρέπει νά 

3 ῤ ΄ ἐς η αι ' 4 . 
εἶναι ἐφωδιασμένον διά πατολλήλων διατάξεων, αἳ ὁποῖαι 
4 . {. [ο - {“ 3 
δᾷ.ἐξασφαλίζουν τήν καλήν πονότητα τῆς. µεταδόσεῳς.' τοῦ 


μοναχού προγράῤματος. "Ἠ' ποιότης αὕτη ἐξασφαλίζεται ιὲ-- 


ἄν μεταδίδεται εὗρετῖα ζώνη συχνοτήτων ὑπό -μικρόν βαδμόν 
ος 8 π ο ο οπὶ εν ... ο δὲ Ακ η κο προ γ. .ρ εν 
παραμορφώσεωνᾳ: μεγάλην ᾿ἀπόστασιν µεταξύ, σήµατος καί 9ο-- 


βύβου καί; ὅταδεράν στόδµτ», λήψεως. 
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-"Ἠπί τῷ βάσει τῶν ἀνωτέρω ἁπαιτήσεων τό εὖρος τῶν 
ραδ νοφων ὠιῶν προγραμµότων ἔχει κπαθορισθῆ εἰς 15 ΚΗ7(πρό-- 
τερον ἐλαμβάνετο ζώνη 10 ΚΗς). 


-"Ἡ αὔξησις τῆς ἀἐποστάσεως μεταξύ σήματος καί Φορύβου 
ἐξασφαλ ἴξεται διά τῆς χρησιµοπφιήσεως συστοδιαστολέων 
καΐ ὃ υιτυωµάτων προεμφάσεως -- ἀποεμφάσεως, 


-- Ἡ σταθερότης στάθμης τοῦ λαμβανομένου σήματος ἔπι-- 
τυγχάνεται µέσῳ ἰδιαιτέρας διατάξεως αὐτομότου ῥυθμίσε.. 
ως στάυμηςι. 


. 


- Διά τοῦ ἓν λόγῳ συστήµοτος πραγματοποιετταὶ εἴτε 
ἡ µετάδοσις δύο ραδιοφωνικῶν προγραμμότων εἰς τήν περιο- 
χήν τῆς βασικῆς πρωτομάδος εἴτε ἡ µετάδοσις ἑνός ράδιο. 
φων ικοῦ προγράµµατος καί 6 τηλεφωνικῶν διὀδεύσεων, 'Ἡ µε-- 
τάδοσις δύο ραδ ιοφωνικῶν προγραμμάτων µέσῳ τῆς αὐτῆς βα-- 
σωιῆς πρωτομάδος πποραλ ίσον καλήν ποιότητα στερεοφωνι.- 
ηῆς ράδιοφωνικῆς µεταδόσεως. - .. 


28.2) Σχέδιον συχνονήτων ο. 119) 


"Ἠκάστη ραδιοφωνική διόδευσις καταλαμβάνουσα τήν πε-- 
ρυοχήν 30-.15000 Ἡαπ ὑφίσταται τρεῖς διαδοχικάς µετατοπί{.. 
σεις συχνύτητος προκειµένου νά τοποθετηθῇ εἰς ήν ζώνην 
60-.108 ΚΗΣ. Οὕτως, Ἡ Ίῃ διδδέυσις µέσῳ τῆς. φερούσης 955 
ΚΗᾳ µετατοπίζεταν εἰς τήν περιοχήν 8602-0532 ΈΠ»,. 'Ἡ ζώ- 
νη αὕτη ο ροται νέαν µετατόπισιν εἷς τήν περιοχήν 407-. 
418 ΚΕςπ μέσῳφ τῆς φερούσης 222,5 ζΗν, 'Ἡ τελεὐταία δια. 
µὄρφωσις 'χρησιμοποιεῖ φέρουσαν 3356 χῆς προκειµένου νά 


ή 


:ἐπιτευχθῃ ἡ ζώνη µεταδόσεως 6Τ ἕώς 82 ΚΗςσ. Ἡ τελευταία 
δ ιαμόρφωσυς τῆς 2ας. διοδεύσεως πραγματοποιεῖται τ 'βο- 
ηθείᾳ τῆς φερούσης 504 ΚΗ5 καί προκύπτει ἡ ζώνη 86..101 


ΚΗΠ5. ᾽Αντί τῆς δευτέρας ραδιοφωνικῆς διοδεύσεως εἶναι δυ- 


νατή ἡ µετάδοσις 6 τηλεφων ικῶν διοδεύσεων εἰς τήν περι.-- 
οχύν 84.108 Εῃς. ο με 


ταξὺς προεμφάσεως καΐ 
Ἱὁποίων ἐπιτυγχάνεται ἡ καταστολή τοῦ Φορύβου, 


Αἱ συστάσεις τῆς 0618 διά. µίαν ραδιοφωνικήν ζεζῦ-. 


4 


τα ρα, 


-. 


διὲ 


«58 ἕως-β].Ρά 0; 
1950 Ω 


ο Νοδοθεύς | 


ὕά Στ ε---- 


ἀλςο ΚΗΣ ή 


Ἀσο ο κ 


Ἐκ. 179 Ραδιη νωνιμόν φερέσυχνον 


ιο ν------- - 


| 
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ἔιν µήκους 2500 Κπ καθορίζουν, ὅτι } ἐλαχίστῃη ἀπόστασις 
ως σήµατος-δορύβου πρέπει νά ἀνέρχεται εἰς 5Τ 48. 
᾽λλλά δ ιᾶ μίαν τηλεφωνυκήν ζεῦξιν τοῦ αὐὲοῦ µήπους αἱ συ.. 
στάσεις τῆς 06 καθορίδουν τήν ἓν λόγῳ ἁπόστασιν εἰς 
45 ἃἃι ᾿Επειδή τό ράδ ιοφωνυκόν ιρόγραμµα πρ νά µε.-- 
ταδ οῦῇ µέσῳ.τήλεφων υκμῶν συστημάτων, συνάγεται ἐπ τῶν .. 
γωτ ἔρω ὅτι στάρμη,ταῇ. να ρεον δά εἶναι  εγάλυτς α κα. 
τά 12 4 Β.π] ἧς -ἐπιτρεβόμένης ἐν; βεβαί[ῶς, ος ὅτι ό 
ρᾶδ νοφων υκόν σύστημα. δέ ν αάγα ἐπί πλέὀν 96 ρυβον, 'Ἡ τς 
νάγκη αὖτη ἐπέβαλεν' αᾗ τοποθέτησιν τῶν ὃ νατάξεων προεμ-- 

ἄσεως --ἀποεμφάσεως καί συστοδιαστόὀλέως, διά τῶν ὁποίων 
ἆπυτυγχόνεται αὔξησις τε ἁποστάσεως μεταξύ σήματος..θο.- 
ρύβου κατά 2ὁὐ 48Β ἐπί πλέον, 


'Β καμπύλη. λειτουργίας, ην. διατάξεων προεμφάσεως --ᾱ-- 
ποεμφάσεως (βλέπε κεφ, 12.3) δειυκνύεταιν εἰς τό σχ. Ίτή., 
Ἕ δι αὐτῶν ἐπιτυγ ανομένη βελτίωσις τοῦ λόγου τοῦ σήµα- 
τος, πωσς ος τὸν ον ἄμερχοτα ες Τν 2 ον κ 


δω τν. άμαδλη αροεβράσεως ἁπουμφέοεώς, 


(συατολέως, 'Εὸι ταῦτηξ φαίνεται, ὅτι ἕν σῆμα εἶσόδου 
᾽σπόδμην ον» ἆδαρ. ἐξβρχεται ἄνευ συοτολῆς, ἆλλό ἕν σΏμα 
εἰσόδου μέ στάθμην. θ, 2 ἆβιο ἐξέρχεταιν ἐννσχυμένον, ῄτου 
δὲ Ξεόδμην -Ί0 ἀβπο, 


.- τό όχι. ππ5 ώμο . σος λειτουργίας ών 


Σχ, 176. Καμπύλαι λειτουργίας συ.. 
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ο ο». 115. Καμπύλη. λειτουργίας συστολέως: . 


Βΐς τό σχ. 116 παρίστανται αἳ καμπύλαι λειτουργίας 
ὁλοκλήρου τοῦ συστήµατος συστοδιαστολέως (βλέπε κεφ.12, 
5). ᾿Ἐκ τοῦ σχήματος τούτου φαίνεται, ὅτι θόρυβος προερ- 
χόμενος Ἐκ τοῦ. συστήµατος µεταδόσεως, ὁποβιβόξξέαι πα-. 
τά 15 48. "Ἡ διάταξις συστοδιαστολέως ἐργάξεται εἰς τΏν 
περιοχήν συχνοτήτων 80,5..95/5 Βασ, ἔνθα ὁ συστοδιαστο-- 
λεύς παρουσιάζει παλυτέρας ἐπιδόσεις, - 


η αϱο. 
ΟΛΕΣ ο «ΚΔΑΣΟΛΕΥΣ. κος πας (σχ. 
-1ιά]- αιμαα--- [ώ- μι 
τμ ΄. ΜΕΤΑΔΟΣΕΟΣ, "Ἕλλμι μα δὶς τήν ὁδόν λήψε-- 
ως, πέραν τῶν διατάξε.. 
ων ἆποδ ναμορφώσεως ,δια-- 
στολέως καί ἐς 
ως, ὁφίστανται καί. τά 
πουστήματα αὐτόμάτου δι.- 
ορθώσεως τῆς ότάβμης 
καί συγχρονισμοῦ τῶν 
φερουσαῶν συχνοτήτων, 


Διά τήν αὐτόματον 

ὁ λειτουργίαν τῶν συστη-- 

Γη) υμάτων τούτων ἑππέμπεται 
"τἐξ: ἑκάστον τεῤμῃατ ικοῦ. 
Φ ὁδηγός 'σὐχνδέης 168 
ΚΗ5. 'Ἡ ῥδηγός αὕτη ἆ-- 

φικνεῖται εἷς τόν ἕναν.- 


στολέως -- διαστολέως 
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τι τερµατ ιόν σναὺμόν παί ἐπιλέγεται. µέσῳ φίλτρου πρό 
τοῦ δμιτυώµατος τῆς ἀποεμφάσεως, ᾿Έν συνεχείᾳ ἐνισχύεται 
καί ἀφ᾿ἒνός μέν μεταβάλλει, ἀναλόγως τῆς.λαμβανομένης 
στάθρηςή τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἐνισχυτοῦ, ὅστις εὑρίσχεται. 
πρό τοῦ συστολέως., ἀφ᾽ ἑτέρου δέ εἰσάγεται εἰς διόταξιν 
διευκρινιατοῦ, Εἰς. τὸν διευκριενιστήν εἴσάγεταν καί ἡ ὃ.- 
δηγός: συχνότης- 16,8 ΚΗΣ., Ἠτιᾶ «παρόχεταυτοπικῶς ὑπό ος 
λαμβᾶνόντος κέντρου, ᾿Βᾶν' προκύφη;.δ ναφορό εἰς. τήν 'συχν 
τή νὰ ῶν δύο τούτων ὁδηγῶν, ο μμοος πετ πα 
μά» διά” 10ῦ: ὁποίου. µεταβόλλεταν: ἡ συχνότης τῆς «γεννητρί- 


ας τῆς φερούδής 95,5 ΚΕ; μέχρις ὅτου μηδενισθῇ Ἡ διαφο-- 


ρά αὐτή 4 


: ΤΠ ἀπόκλισις συχνότητος εἰς 'μίαν τηλεφωνωκήν διόδευι- 
σιν δέγ' ἐπιτρέπέταί νά ὑπερβαίνῇ τούς 9 Ἠπ. συμφώνως -'. 
πρός τάξ ὀυστάσεις τῆς οςτΦη., Ἡ ἕν λόγῳ ἀπόκλισις θὰ ᾖ., 
το ἐπιτρεήεή διό τήν µετέδόσιν ἑνός μόνον ραδιοφωνικοῦ., - 
προγράμματος”; Εάν ὅμως πρόκέιτα { νά μεταδοθοῦν. δύο:ρα- 
διοφώωνικά προγράμματα διά στερεομαν δέν ἑκποκ νο ο 
οὐδεμία ἀπόμλισις συχνότήτος εἶναι ἐπιτρεπτή, "Διά τόν λό-- 
γὀν αὐτόν εἶναι, ἁπάραίτητος. ἡ χρἠσἰμοποΐησις τοῦ ἓν λό-- 
γῷ συστήµατος αὐτομάτου ὃ νορθώσεως “τῆς συχνότητος,- 


᾿ Βΐς τήν στεβεοφωνικήν µετέδοσιν εἶναι ἁπαραίτητος ' 
ἐπίσης ἡ ἐπίτευξις μικρᾶς ᾿διαφορᾶς φάσεως μεταξύ. τῶν δύο 
ὁνοδεύσεων εἰς ὁλόκληρον τήν περις ήν «20-.15000 Βσ. ποῦτο 
ἐπιτυγχάνέται διά καταλλήλου δ ικτυώματος διορθώσεως φά-- 

΄ .» αν. λωο : ο ο - τῶι ο Σ΄ ων 
σεως», τὸ ὁποῖον τοπθθετεῖται εἰς ήν ὁδόὸν λήψεως πρό τοῦ . 
διαχωρισμοῦ τῶν δύο διοδεύσεων, . ως 
Υπο ΣΥΣΕΠΜΑΤΑ ΥΠΕΡΘΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΟΝΟΥ. ο ο 
29. ΣΥΣΡΗΝΑ ΠΑΛΗΟΚΩΔΙΚΗΣ ΔΙΑΗΟΡΦΩΣΕΩΣ (20Η) 


παν καί αἱ Φεωρητικαί. ἄρχαί τοῦ συστήµατος ' τούτου 
διετυπώθησαν τό 1938 ὑᾖό τοῦ "λγγλου Α.Β. Ἀθξνος,ἓν τού-- 
τοις. ἡ. πρακτική του ἐφαρμογή κατέστη δυνατῄί μόλις ὁἆπό -- 
τοῦ. 1961, ὅτε ἐγκατεστάθῃ Ἐἰς Β.Π, «τὸ πρῶτον σύστημα», 
λἀταόκευασθέν ὑπό τῆς Ῥθ11, "Έμτοτε ᾗ ἐξἁπλωσίς του - ἆ- 
πῆρξεν ραγδαία ἰδίῶς εἰς, Ἡ,Π.λ. Ἔαΐ Ταπωνίαν (περί τό 
τέλος τοῦ 1969 ἐλειτούργουν εἲς -ἘΠὰ περίπου 24.000 συ-- 
στήματα], Ἑΐς τήν "Ελλάδα ἡ ἐγκάτάστασ ις καί ἡ θέσις' εἰς 
νο ην συστηµάτων «ΡΟΗ ἤρχισεν ὰμό τοῦ ἔτους 1075: 
"Όπως 96 ἀναπτυχθῃ πατωτέρὼ, ἡ µέβοδος' ΡΟΗ παρουσιάζξι 


μα ννρασε ππκαςωτο--πωω-- ως... ο ο 
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πλεονεκτήματα ἔναντι τῆς φερεσύχνου τελνικῆς, :Ἡ βιομµη-. 
χαν υκῇ: ὅμως: παραγὼγή συστηµάτων 6Η ὑπέβη οἶκονομ ωλῶς .. 
συμφέρουσά µόνον. πάτόπιν τῆς: Εδρείας δ ιαδ όσεως τῆς. τε- 
χν υκῆς' τῶνο διιόδων , Ἔρανξ ἔστορ καί κῶρίως τῶν. ἁλοκληρωμέῳ - 
νων’ Ἀυμλωμότων, ο) ον αν ο ον) ροκ αι ἳ αν 


τήν, μεξάδσσιν. µόνον πηλεφωνίάς, ἆλλ᾽ ἐπεκτείνεται" καί εἷς 
την µετάδοδσιν’ ρᾳδιοφων ικῶν, ηλ εὐπτιυκῶν αλ. κ. σῃμότὠν 


Π.χι» διά, τῃναμετόδοθἰν φώτογβῥαφίῶν τοῦ" "κρέως"» µέσω. τοῦ ͵ 
δορυφόρου Ἡατάπον. τῇ, ἐχρηιμοποιήθη σύστημα {0µ, 
μα πα οι ος ο κει πο με ὁ γω» ή ο εν ο πμ» μυ . 


Ἡ ἐφαρμογή: τῶν ᾿συστημᾶτὼν 6Η δέν περιορίζεται εἰς 


η 


29,1, ᾽Αναλογιωιή καί Φηφιακή µετάδοσις, 


Ὢ'  παρωκτήριστικόν γνώρισμα τῆς, ἀναλόγικῆς μἐτάδόσεως 
εἶναι ὅτι ἡ πρός Πεγάδοόσιν- εἶδησις μετάτρεῄεται εἰς ᾖ. 
λεκτβικόν σῆμᾶ 'μέσῳ: ἓνός 


ἀναλόγικοῦ μετοτροπέως Ποιοῦ. 
τατρέτος αοοςς εἶναι π.χ. εδ" μυϊρόφωνὸν, πό ὁποτονιμς- 
τατρέπεὶ τάς :µεταβολάξ πλάτους" πῆς - Ἠζλτας εἷς ἀναλόγους 
μεταβολ ας ὑπλέτούς τοῦ ρεύµατος τροφοδότ ἠδεῶς ᾿Τόῦ :μικρο-.. 
ώνου» Παράγεται οὕτως, ἕν ᾿ἠλεχτρίκόν σῆμα, τοῦ ὁποίου. 
μορφή εἶναι ἀνέλογος Μοῦ ἀχπειχοῦ κόματις' ὃν μλλρίον 
ή µετάδσσις παλύπτει ᾽σήμερον"πό πλεἸστόν τῆς τεχνιμῆς -' 
τῆς 'µεταδόσεως {π,χ, τηλεφωνία φερέσυχνος τηλεφων{α) 
λόγω κυρίως, τῆς ἐν γένει; ἁπλότητδς Πο 


-: Ῥλς. τήν: φηφιωήν μετάδοσιν, «ἐκάστη πληρόφορία παρί-- : 
σταται ἐν προκαδορισμένού πλήθους Ψηφίων, συμβόλων: 
χαράπτηβιστ ώιῶν παταστάᾶσεων, Μέσω τοῦ τήλετύπου Τοχ ,ἔ-- 
Χαστον γράμμα τοῦ ὁλ αβήτου γετατρέπεται εἰς πέντε πλλ.. 
μούς Βρεύματὸς”" .. ιοὐδενός ρεύµατος”. οἳ ὁποῖοι, ὅταν 
εἰσέλθουν εἰς φερέσυχνον διόδευσιν ΤΜ,. μετατρέπονται εἰς 
συχνότητας : καζ Ἐι Ο(εφ. 25.4). 

Διά τήν παράᾶστασιν τῆς πληροφορίας διά ψηφίων ,συμ.. 
βόλων Β. Ἱαρανξηριστ ιιῶν καταστάσεων εἶναι ἀπἀραίΐτητος ὁ . 
καθθρίσμὅς ἕνός ἀλφαβήτου, ὄτλαδή ὅ..καθὀριομός «τοῦ Ἱλή.-. 
νους, τῶν φηφίων- «συμβόλων, "Τδιαιτέρως -ἁπλοῦν. παΐ ὡς. 

κ τούτου ἐν εὐρεῖᾳ χρήσει εἶναι τό δυσθικόν ἆλφά | 
τό ὁποῖον ἀποτελεῖται ἀπό ἀύο μόνον φηφ αν Ἡ σύμβολα ᾖᾗ - 
χαρακτηριστικάς Κάτᾶστάσεις (π.χ. πΕναῦ. μηδέν πμπών: 
μα" -ποὐδέν ρεῦμα” Ἡ ππα, αλ λιποὴν 'Ἡ Ἱπαῤάστασις 
τῆς πληροφορίας διά τοῦ. λατάλλήλου ὀννῥυσσμοῦ ἑνός συγ...:.. 
περιμένουν πλήβους φηφίων ἤ συμβόλων βασίζεται ἐπί” ἑνός 

κώδυκος, «Πιχ. εἰς τήν τηλεγραφίαν «χρησυμοποιεῖται ὁ κώ, 


ο1π’ 


διξ 460111 Νο 2/ὐιατά τόν ὁποζον ἕκαστος χαρακτήρ παρίστα.- 
ται ὑπό πέντε παλμῶν τοῦ δυαδικοῦ ἀλφαβήτου, 


6 -- 

.. τα φηφία, οἱ χαραπτΏρες ἤ αἳ χαραπτηριστιιαί κατα.. 
στάσεις τοῦ δυαδικοῦ ἀλφάβήτου Καλοῦνταν. ἐπίσης καί δν.. 
αδ υιό, φηφία Ἡ τν (ἐκ τῶν. λέξεων Επας{ ἀλριν ς δυάδ ιόν 
φηφίον). ... κκλυμώ ο ο ο να το, 


|Ο ὄρος 143 (πό Ὁ μικρόν γράμμα) χρησιμοποιεῖταν. καί 
ὡς μονάς μετρήσεως. τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δναδ ὐιῶν" Τφὴφίών, τά 
ὁποῖα περιέχει. µία εἴδησὶς ὅταν αύτη μεταζραπη εἲς"ψηφις. 
ακῆν μορφην, δηλαδη χρησιμοποιεῖσται: ὃς μονός μετρῄσεώς - 
τοῦ. ποσοῦ. πληροφορίας, Εἶναι δέ 4 λε,  τό-ἐλάχιστον᾽ ἡπὸ-. 
σόν πληροφορίας”, τό ὁποῖον. εἶναι -ἁᾗαρα(τήτον δύδ νό ὄνα. 
μριυδοῦν πλήρως δύο ἱσοπίφανοι ἐναλλακτικοί παταστάσεις, 
Π.χ. Κατά τὸν πῶδικα Νο 2,:ὁ ὃποτος χρησιμοποιεῖ τό δυ.- 
αδ νκόν ἄλφάβητον, ἕκαστον βῆμα τοῦ συνδυασμοῦ ἰσοῦται µέ 
Ί. Ῥ4ψ (σι. Ί1Τα). ᾿ἨἈνταῦθα, αἳ ἰσοπίθανονι, ἔναλλακτικαί 
καταστάσεις εἶναι δύο (1-0 Ἡ κ. - --ξν)ν) ων λα κα 

: : νά τἩ 


οπεΕὶς «τήν. δναμόῤφως οὐ ὅμως-ἡ  σὐχνοτήτων (παράδειγµα 
ἐναφέρεται εἷς τό πεφ, 21.9 4β), εἰς: ἔμαθτον "βῆμα μέταδί. 
δονται 5 4τ, διότι ἑκάστη τῶν συχνοτήπων.οο, οἱ, 1ο, 11 


κ δρα 


Α- - 
. 
ο λ 

ο. ϱὰ 5) 

... 
ο. ας ο 

ο ο 
νο ως «νε κα κα πα βρωαρωήσινο ο ρωτηνα δώ” Ἐιοβκὸ αν. 


ξ 


ιν. 
ο. 


ι να .- 

μ. ᾿ -- ο. ἂν ο ορ 
ου ; ' ρ ών, ίσο. π τν) : 
ο ος υ των ή κ. να : .α ' 


Α. .. 


Ἠχ. 117. Διά τόν-δρισμόν τοῦ Ἠὲ8. 


Γ' 
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περιέχει δύο δυαδικά ψηφία (σχ, «ΠΠ β), Βίς «ήν περίππω-- 
Ὅσιν αὐτήν ὁφίστανται͵ ᾳ ΙἸσοπίφανσι, ἐναλλακτυιαί καταστά, 
σεις, | 


Ὡς παχύτης µεταδόσεως Ὅᾶ, ὀρίζεται, ὃ. ἀριθμός . τῶν” 
48 τά ὁποῖα δύνανται νά μεταδοθοῦγ) µέσω ἑνός συστήµα.. 
τος µεταδόσεως ὑπό συγκεκριµένην ταχύτητα Ἠήματας πι. 
καὶ ἐκφράζεται εἰς 9ὰ9/59ο ᾖ Μγ46/49ο (1 Νοτε-]1ο να 8). 


'άν τό σύστημά µετάδόσεως. χρησιμοποιεῖται ὃ τά τήν 
μετάδοσιν τῶν πληροφοριῶν μιᾶς μόνον. διοδεύσεως (ἡ διά ᾿ 
τήν Ἕγ. δειῤᾷ µετάδοσιν τῶν πληροφοριῶν πολλῶν διοδεύσε.. 
ων) «εἴέ τόν δύάδικόν-κώδιµα, τότε ἡ ταχύτηῃς μετὰδόσεως- 


υπ ἰσοῦται μέ τήν ταχύτητα βήματος Ὅ., Δηλαδή: οι - 


: .. 
ο ο ο. 


΄ Ί ε 
α. : . » τν ο κ . : .. 
Μα ν ΤΗ ο. ἷ ] 55] Ἶ κ Ξωπσν. ς 
: - . Σ ο πι ο, 
. ’ ο .- ' . ο ρω. 
Ξ : π ... - 


. ος 
.. 


ε ” , - ι ο ο πο ο ὃς Ἱ ος ον ε ΄ 
"Ἠνθά: πςδιάρκείά βήµοτος., 


«Συνεπῶς εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν ὁ ἀριθμός τῶν ρ41/ 
56ο ἰσοῦται µέ τὸν ἀριθμόν τῶν Ἐά, ο. ο  αδ. 


"πάν 'ἅμώς τό σύστημα µεταδόσεως χρησιμοποιεῖται διά 
τήν παράλληλον µετάδοσιν τῶν πληροφοριῶν π τό πλῆθδος δι.- 
οδεύσεων, εἷς τόν δυαδικόν κώδικα, τότε ἰσγύει ἡ οχέσις.: 


ον αλλες 
ως κ ολ 
Ἶπ διαφορά μεταξύ τσ. καὶ Ὁ. ἐξηγεῖται εἰς τό παρά. 
δειγµα τοῦ σχ, 118. . πα 


Ι ΟΡΙΕ 


Σχ. 178. Διαφορά μεταξύ ὕᾳ,"ᾳ 
ο ο πουιμονμμμα ἷ πολ ς π 
ὴἩ ἐν σειρᾷ καί Ἡ ἕν' παραλλήλῳ μετᾶδοσις ἀναπτύσσονται 
εἰς τό σοι ο --. | 


ο 


.-ᾱ 
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ϱ9,2. Σύγκρισις μεταξύ ἀναλογικῆς καί φηφιακῆς µεταδόσε-- 


ως, 


ζοτά τήν ἀναλογιπήν µετάδοσιν,λόγῳ ἁτελείας τοῦ 
σχετ ιν οῦ μετωτροπέως (π.χ. τοῦ μπροφώνου) ὑπεισέρχονταν 
σφέλµατα, Τά ὑποῖα εἶναι δυνατόν νά περιορισθοῦν ἐν µέ-- 
ρει ὅταν ἡ πληροφορία μετοτραπῆ εἰς φηφιᾳκόν σῆμα, 


η πυριώτερον ὅμως πλεονέκτημα τῆς ψηφιακῆς µεταδό-- 
σεως: εἶναι ἡ βελτίωσις τῆς σχέσεως μεταξύ σήματος ᾽ καί 
θορύβου, ποῦτο καθίσταται φανερόν ἓκ τῶν δύο παραδενγµά-- 
των τοῦ σχ. 179. Βὶς τό σχ. ΊἼθα παρίσταται ἡ ἆναλογικ 
μετάδοσις µέσω ὢ/Σ τῇ παρεμβολῇ δύο ἐνισχυτικῶν. "Ἡ στ 
Όμη τοῦ σήματος ὑποβιβάζεται κατά μῆμος τοῦ ια μ 
πεδίου καί ἐπαναφέρεται εἰς τήν ἀρχικήν τῆς τυμήν : ὑπὲ 
τῶν (γραμμ ικῶν ἑνισχυτῶν, οἳ ὁποῖοι ὅμώς ἐνιοχύόυν ΄. χαΐ 
τόν θόρυβον, οὕτως", ὁ ὀθὄρυβος ἑκόστου ἐνισχυτικοῦ πεδί-- 
ου προυτίθατιι καῖ -τελυκῶς εἷς τό λαμβάνον Κέντρον . -δά 
μειωθῆ ἡ ἁπόστασις σήµότος - θορύβου. 


ιεΒὶς τήν φηφνακήν µετάδοσινι ἐπειδή τό σῆμα παρίστα-- 
ταν ὑπό παλμῶν, λαμβανόντων δύο διακεκριµένας τιυµάς (0ο 
καί 1) εἶναι δυνατή ἡ ἀναπαραγωγή τῶν παλμῶν εἰς ἕκαστον 
ἐνισχυτιμόν ἄνευ ἐνισχύσέως τοῦ θορύβου {σχ, 1Τ9β). οὔ-- 
τως, εἰς τήν ἔξοδον ἑκάστου ἐνισχυτικοῦ ἡ σχέαις τοῦ ὁή-- 
µατος ὡς πρός τόν θόρυβον, παραμένει ἡ αὐτή ὥς εἰς τό 


Ξ 


Κέντρον ἐκπομπῆς. 
ος ὃς Δευγ. “ποληφ ία 


"Πὶς τᾶ συστήµατα ΡΟΝ, ὮἨ ὑπέρθεσις ἐπιτυγχάνεταν διά 
κατανομῆς τοῦ χρόνου. Δὶ πρός μετᾶδοσιν πληροφορίαι µε- 
τατρέπονται εἷς ψηφιακά σήματα, τά ὁποῖα διᾶ νά µεταδο-- 
9οῦν' πρός τήν γραµµήν κωδιποπονοῦνται ὑπό πατἆλληλον δυ-- 
αδικόν πώδυμα. | 


Ἡ ἀρχή λειτουργάαξι τῶν Ρ60Ν βασίζετᾶι ἐπί γνωστῆς ἱ.-- 
διότητος, ποτά τήν ὁπδίαν διό τήν σωστήν ἀναπαραχώγῆν. 
μιᾶς εἰδήσεως δέν «εἶναι ἁπαραοίτητος ἡ συνεχής ἁποστολή 
ὁλοκλήρου τοῦ ἀντιστοίχου σήματος, ἆλλ  ἀριεῖ ἡ ἁποστολή 
μωερῶν δειγμάτων τούτου, Πρός τοῦτο, ἁνά καθωρισμένα χρο- 
νικά διαστήματα λαμβάνονται μιιρᾶς διαρκείας δείγματα 


τοῦ ρπεσες τά ὁποῖα μεταβιβάζονται πρός τό ἕναντι ἕν- 
1! 


τρον,. 1ά δείγματα ταῦτα εἶναι ἁρκετά διά τήν ἀναπαραγω-- 
γἠν, εἷς τό λαομβάνον Κέντρον, τοῦ ἀρχικοῦ, ἀναλογνμοῦ σή-- 
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Ἐ Ὅ. Ἡ συχνότης διενεργείας. τῆς δειγµατοληφίας Ὅνν 
πρέπεν νό εἰναν τουλάχνυστον διυπλασία τῆς. μΕΥἰστης σύχνό-- 
-πῃιος παχ” 


τήν ὁποίών περιλαµβάνει τό πρός µετάδοσιν -΄ 
' οἵμα. Δηλαδή: | ως 


| ο. Ξ.ε 
ς Π.χ. εἰς μίαν τηλεφων νκήν διόδευσνν {7ο0-5400 5) 
-ὴ {.Ξ2.3400 Ἡσ-δδοο Ἡπ.έΔιά. πράκτ ικούς λόγους λαμβένεταν 
ὃς συχνότης δειγματοληψίας Ἡ Ξοςδ00Ο Έσω - 


ον μια {ο προκύπτει Ἡ περίοδος δειυγµατο-- 
ληφνας δχ. 190): 


1 


ο κο 1 ο. 
ο το 
πρ πο τν να 


Σχ. 180, Δειγματοληφία ἑνός ἡμιτοννκοῦ σήµατος. 
| 3 | 
| .. "Ὃκ τῶν ἄνωτ ἔρω προκύπτει ὅτι εἰς ἑκάστην τηλεφωνν-- 
υμών δνόδευσιν 200 - 2400 Ἠσ} διενεργοῦνταν 8000 δενγμᾶ- 

/ποληφίαι ἑνά δευτερόλεπτον. Ἐπάστη δειγματοληψία ἀπέχεν 
΄. χρονικῶς ἐπ τῆς προηγουμένης κατά Ί25-με. ο μεσολσβών 
{μεταξύ δύο διαδοχιυκῶν δειγματοληφιῶν ἑνός΄ καί τοῦ αὐτοῦ 
σήματος χρόνος, εἶναν- δὐνατόν νά χρησιμοπονηθῆ διά τήν 
µετάδοσιν σημάτων ἑτέρων δινοδεύσεων (ὑπέρθεσις διά κα- 
τανομῆς χρόνου, πο. 


'Ῥάν τό πρός µετάδοσιν σΏμα ἔχει π.χ» τήν µορφήν τοῦ 
σχ, Ίθ8ία τότε µετά τήν βαθμίδα τῆς δειγματοληφίας θά ἐμ-. 
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φανισθοῦν οἱ παλμοί τοῦ σχ, 181β. Τενιυιῶς, διά πᾶσαν 

µορφήν σήματος προλύπτουν, μετά τήν δειγµατοληφίαν,παλ.- 
ομοῖ, τῶν ὁποίων µεταβόλλεται τὲ πλάτος, δηλαδή εἶναι διαν. 
"μορφωμένοι κατά πλότος (Ῥβή-ρυ] ο απρ]1Τυ 49. Μοδυ]α 1ο), 


ποπ ο 


6 


Σχ. 181. Παραγωγή παλμῶν διαμορφωμένων 
, τν. κατά πλάτος (ΡΑΝ) | 


20.4, Κβαντοποίησις καί συστολή. 
αι ο ο ον ωω, ωὐστοιΏς 


Μετά τήν δειγµατοληφίαν ἁπολουδεῖτ τό στάδιον τῆς 


πβαντοποιήσεως τῶν διαμορφωμένων κατά πλᾶτος παλμῶν ,Κά.. 
τά τήν Ἀβαντοποίησιν μετρεῖται τό πχάτος τῶν παλμῶν τῇ 
βοηθείᾳ μιᾶς πλίμακος πλατῶν, ἡ ὁποία ἁπαρτίζεται. ἆπ 
συγκεκριυµένον ἀριθμόν διαστηµότων (βαθμίδων), ἵῃ προκύ-. 
πτουσα ἓκ τῆς μετρήσεως ἀρωμητωκά τιμής μεταβιβάζεται 
πρός πωδικοποίησιν εἰς τήν ἑπομέγην βαθµίδα, 


Εμ -.  - υπ 


οσο 


ακκᾷυυτ ---- τς -ᾱ--- 


"Βὶς τό σχ: 186. παρίσταται ἡ. σχετική διαδικάσία, ἔνθα 
| δι ἁπλοποίησιν᾽ Έχει ληφθη µία λἡμαξ. ἐκ 16 διαστημάτων. 
νῃΏμκαστον’ διάστήῆµα ἔχεν συγκενρυμένον πλάτος είς τό ὁποῖ-- 

ον ἀντιστοιχεῖ εἷε κἀΐ μοναδικός ἀριθμός, Γ. μέτρήσις 

| τοῦ ο ως Φό εἶναι τελε ζως ἀκρνβής ὅταν τό πλάτος 

| τούτου ἐμπίπτει εἲς τό μέσον ἆπ ριβῶς ἑνός διαστήματος , 
ποῦτο συμβαίνει π.χ. μέ τό δεῖγμα αν τό ὁποῖον θά λάβ 
| αν τιμήν 1ο. Βὶς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσ ὃν Ἡ μέτρησις δε 
εἴναν ὀκριβής. Π.χ. τό δε Ίγμα β θά λάβη τήν τυρῆν 9 «δάτ 
πα ἑάν τό πλάτος -του κεῖταν ἕνωνςα οῦ ἆσσν τοῦ ἐννάτου. 
διαστήματος. πό “γεγονός τοῦτο, ὀψειλόμενον εἷς τό ὅτι 
κλίμαξ πλατῶν δέν ἔχει ὄπειρον ἀριθμὸν διαστηµότων, δη-- 

Ἶ μιουργεῖ εἰς τήν πράξιν τήν παραμόρφωσιν ἐκ τῆς πβαντο-- 
ποιήσεως , ἡ ὁποία ἐκδηλοῦται ὡς ἐκουστός Φόρυβος εἰς τήν 
διόδευσιν. ο. 


.. 
-- 


| 
Ἱ 
| 
| 
| 


Ἔχει ὀποδεινδῆ ὅτι διά νά  ποβιβασοῆ ἡ παραµόρφωσις 
ἐκ πβαντοποιῄσεως εἷς ἱπανοπονητ νκά ἐπίπεδα, θά ἔβοι 
ἡ Ἀλύμαξ πλατῶν μινᾶς τηλεφων ικῆς διοδεύσεως νά εἶχεν το-- 
| λόχισεον 2048 διαστήματα. 'Ἡ πραγµατοποίησις ὅμως ᾿τοιαύ.- 
της διατάξεως 9ά ηὔξανεν εἰς ἁπαράδεμτον βαθμόν τό κ- 
στος τοῦ συστήµατος, διά τοῦτο ἁπολουθεῖται ἑτέρα μέφο-- 
δος: ἡ συστολή. 
| 


Κατά τήν συστολήν δέν χρησιμοποιεῖται ἡ 1ραμμκὰ 
πατάτμησις τῆς μλ ἵμακος πλατῶν ὡς εἰς τό σχ, Ἰ9ο, ἀλλά 
| ἑτέρα μή γραμμική ο κατάτµήησις, Διά τοῦ τρό-- 
| που αὐτοῦ τά διαστήματα εἰς τήν κατωτέραν πα ῦ ἑνδιάμεσον 
περιοχήν τῆς πλίμακος ἔχουν μικρόν πλάτος, ἑνῶ εἰς τήν 
ὄνω περιοχἠν. Ἠεγαλύτερονε Ἠΐς᾽ τήν, ὁμιλίαν ὅμως, ἡ συχνό-- 
της ἔμφαν ἴσεως δημέτων μέ μικρόν. “πλάτος Εἶναι µεγαλυτέ- 
ἛῬ ρᾳ ἀπό ἐκείνην τῆς τῶν μεγάλων πλατῶν, Συνεπῶς , ή νπβαν-- 


τοποίησις τοῦ ᾿μεγαλυτέρου τμήματος τῶν. σημάτων. ὁμιλίας 
Φά εἶναι σχεδόν τελεία, ἐνῦ κ. μβαντοποίησις τῶν, σπανί-- 
ως. ἐμφανιζομένων, σηµότων. μέ. μεγάλαν, πλάτος, Φύ. γίνεται 
μέ κάποριαν ἀγρχήν. | κά.» μα 
π ες τήν. πρᾶξ ον αἱ πιῤώς κβαντοποιήσεως, δέν εἶναι 
πελείως., λογαριθµυκή κ ἀλλά: ἀποτελεῖταν” ἀπό  εὐβδύγραμμα 
| οπμήματαν" «Διά τά Βὐρωπαϊκά. συστήµατα ΦΟΝ. ἔχειν θεσπισθῇ. ᾗ 
κα]πύλη κβαντρποιήσεως ἐκ 13 εὐθυγράμμων τμημότων. τοῦ 
σχ». 185 ἣ: ὁποία. (περιλαμβάνει 158 διαστήµατα- πβαντόοποι- 
. ᾖσες, {ἐνίοτε χρησιμοποιεῖταν καμπύλη μέ.256 δναστήμά -- 
παλν Ἠΐς τό σχΏμα τοῦτο. πθρατηρεῖτᾶν ὅτι διά. πλότη δεί.- 
γµατος κείμενα εἰς τήν ἐνδιάμεσον κυρίως περιοχήν (ἀπό 
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«005 ἕως 4095), ἡ κλίσις τῆς ἠαμπύλης εἶναι λίαν ἐπότο- 
μος. Ῥοῦτο σημαίΐψει ὅτι εἰς τήν περιοχήψ ταύτην τό φη. ' 


άτων διαφορόντωγ Ελάχιοτ στὸν 


'τέλεσμα τῆς κ ρήρεως αύρισηη 
κατᾷ πλάτος: δᾷ εἶναι δᾖο' διαφορετιλσί ἀριθιοί, - ο 


τα 


Σχ. 182. Χαρακτηριστ υκή καμπύλη συστολῆς 
| ἐκ 13 εὐθυγράμῥων τμηµότων 


ον Κωδ ικοποίησις, 


Ῥττ Μετά τήν μή γραμμιπήν πβαντοποίησιν πρέπει ὃ προ- 
κύπτων ἀριθμός νά πωδικοποιηθῇῆ., Διά τήν πωδικοποίησιν 
χρησιμοπφιεῖταν. ὃ δυαδυκός κπώδιξ, ὅστις χρὴσυμοποιεῖ τά 
φηφίἁ ΟΠ κας Ὅφας Βὶς τὸ οχῆμα 184 δεικνύεται ὃ «τρόπος 
πωὸ ὑιόποιήσεως νῶν δύό προαναφερθέντων παραδειγμάτων 
τοῦ-σχ. 182. Ἑϊς τό σχῆμα τοῦτο ἕκαστος ἀριθμός "τῆς κλί-- 
Ψάπόος πωδυκοησιέττά, διά συνδυνασμοῦ 4 ναί : ὣς δεν εξ 
ὁ κάθώθι πίναξ, ἔνθα ἐάν κάτωθι. τῆς στήλης ἑνός «μὲ ὃς 
πάρχεν τό 0, τότε Ἡ ἀντίστούχος δύναµις τοῦ 5 πολλαπλας 
σιάζεταιἑπί-ο, ἐνῶ ἐόν ᾿ὁμάρχφ τό Ί πολλαπλασιάζεται «ἐπί 


μονη 


Έναν 


|. σσ δώ θσο 
μα άπαλαμαλώαΒ, 


Σχ. 184. Κωδικοποίήσις 
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Διά τήν ἁπλοποίησιν τῆς παρουσιάσεως τοῦ θέματος” 
{ ” αὖς ον Ἱ { { 

καί πυρίως τοῦ προηγουμένου πίνακος ἐλήφθη Ἰλιμαξ πλα-- 
τῶν ἐν 16 διαστημάτων, ο μὲ. νό παρασταθῇ διά 
συνδυασμοῦ 4, πάν (24516). Ῥϊΐς τν. πράξιν ὅμως χρησιµο.- 
ποιεῖται, ὡς. Ὥδη ἐλέχθη, κλίμαξ ἐξ 128 ἢ 256 διαστηµά-- 
των διά τήν πωδικοποίηπόυν τῶν ὁποίων ἄπαιτεῖται συνδύ.. 
ασμός ἐξ Τ μὲ (156-5ἲ) Ἡ 8 δ48 (256-0) ἀνέιστοίχως. ' ) 


Διά τῆς ἀνωτέρω περϊγραφείσης διαδικασίας τό σῆμα 
ὁμιλίας μετετράπη εἷς ὁμάδας κπωδικοποιημένων παλμῶν ᾗ 
πωδικῶν λέξεων (ἐξ οὗ παί ἡ ὀνομασία: Παλμοκωδική δνια-- 
µόρφωσις), να ' τα 


Βϊς τήν ὁδόν λήφεως ἁκολουδεῖται ἡ ἀντίστροφος δια-- 
δικασία: Ἂπ τῶν Λωδικῶν λέξεων, µέσω κπαταλλήλου ἁποκω-- 
δικοποιήσεως, προπύπτουν πβαντισμένα δείγματα, ἐκ τῶν 
ὁποίων διά διατάξεως ἀποκβαντοποιήσεως παράγονται, παλ.-- 
μοί διαμορφωμένοιν κατά πλάτος (ΑΜ). Οἱ παλμοί οὗτοι ἆ-. 
τρ δινέλθδουν ἕν φίλτρον χαμηλῆς διόδου ἀναπαράγουν τό 

ρχιυκόν ἀναλογωών σῆμα ὁμιλίας, 


Ἐν συνόφει τά στάδια, τά ὁποῖα ἀκολουθδοῦνται:. διά 
τήν µετατροπήν ἑνός σήµατος ὑὁμιλίας εἰς σῆμα ΡΟΗ ἐἶναι. 

α) Λειγματοληφία | 

β) Κβαντοποίησις (µετό συστολῆς } 

γ) Κωδικοποίησις 


29,6. Σχηματισμός τοῦ συστήµατος ὑπερθέσο 


ἕως διά πατανο-- 
υῆς χρονου. - ο ν 


. Ὡς ἤδη ἐλέχθδη, µεταξύ δύο διαδοχυκῶῦ δειγµστοληφι- 
ὤν ἑνός σήματος μεσολαβεῖ χρόνός 125 µβθο, ᾿Ἠπειδή τό 
πλάτος τῶν πολμῶν, οἱ ὁποῖὸι ἁπαρτίξζουν µίαν κωδικήν λέ-. 
ἒιν, δύναται νά γίνη ἁρκετά μικρόν - τοῦτο ἐξαρτδται κυ-- 
ρίως ἀπό τά χρησιμοποιούμενα ὀλικά -- συνάγεται ὅτι µε- 
ταξύ δύο διαδοχικῶν δ8ιγματοληψιῶν ὑφίσταται "νεκρός" 
χρόνος, ὁ ὁποῖος δύναται-νά χρησυμοποιηθῆ διά τήν µετά-- 
ὅοσιν καί ἄλλων σηµότων, δισ ὼς πωδικοποινηµένων, Διά 
τῆς τοιαύτης χρονιιῆς κατατάξεως τῶν διαφόρων σημάτων 


| -- | 28 


ντοιχάνενεε ἡ πολλαπλή ἐκμετάλλείύσις τῆς αὐτῆς βασιωιῆς 


δὶς τό σχ, 185΄ δε ικνύετα ὁ- αν ὑπερθέσεως τριῶν 
σημάτων, ἕνθα διά τήν ἁπλοποίησιν τῆς Νωδ ικοποιήσεως πῶν 
πβαντ ναµένων σημάτων ἔχει ληφθῆ κλίµαξ πλατῶν ἐκ 16 δια.. 
στ Ἡ ότων., ἳ 


μας 


αχ ον ος γω 
, ο ᾿ ο. 
« : : : "νι, μας 
Ἰ 4" ͵ ΓΕ ο.. ! Σ, αἲ το . τσ 
| ο ο νι ο ο το σα 
ἡ ͵ .. 1 ες 
| ' ' ο. . ' , ’ : ο ΚΛΙΜΑΣ ΠΛΑΙΩΝ ᾿ 
| ο δα ας ἆ Ἡ αν α ΜΕΦΤΟΝΑΝΙΕ 
: η : 1 ... κά 
ι ; ε : 4 ες 
. 90 1 οἱ σιό 1 9 σα οι οι 15.1! 
! ῃ [ 
υ αν εσα ας! ιο δε ῥσ) ΡΕ τ δες ὃν ἰ 


τες φίας, 
ε᾿ 


Σχὶ.185, ἐγπέρθεσις. διά κατανομῆς χρόνου 


- Πά συστήµατα ΡΟΗ χρησιμοπονοῦνται εἷς ὅσας εεριπτή- 
σεις ἁπαιτεῖται Ά ζεύξις Ἠηέντρων διά μικροῦ σχετικῶς ἆ-- 
ρυδμοῦ” διοδεύσεων. ΄Ανς υθέτω εἰς περιπτώσεις ἆπαιτήσεως 
μεγάλου ἀριθμοῦ ᾿διδδεύσεων η] οἱχονομ υκωτέρα ἡ ἐγκα- 
τάστασις ο μόπν. διά κατανομῆς συχνότητες. : 


-- βασικαί γραµµαί µετ αδ ὅσεως χρησιμοποιοῦνται ρα-- 
ποτ ζεῦξεις χαΐ πυρίως παλωδ νακά πυκλώµατα (3 
ζεῦγος διά τήν ἐκπομπήν, Ί ξεῦγος διά τήν λψιν). 


- πό εὖρος τῆς καταλαμβανομένης ᾽ ζώνης συχνοτ ἤτων δί,- 
δεται ἐν τῆς σχέσεως : 


ὃν αν το Κ. η 


ἔνδα : Ἡ: εὖρος της εἷς Ἡη. 
δν τἩ συχνότης δειγµατοληφίας εἰς Ἡρ 
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κ. ἵο δριθμός τῶν ὃ νοδεύσεων 


κψν νο. 


ὍἩν 0 ἀριῤμός τῶν μ43 ἂνά κωδ ικοπο υἡβένην λέξ ων 


ή η. 3 διά δο-θ πως ον Ἡ ε. 8. 10,2. και | 
Ἐ--1 ορ4- ππο . [ | ος αἱ ο ο αιο | ες ας ορ. 
. ος μ κ δ | ο ) . Να 


τ. Ευὰρονιμός. | ο 


᾿Ἐπειδή τά δε (γµατα τῶν διοδεύσεων ἑνός συστήµατος 
Ῥ6Ν μεταδίδονταν. «αν ᾿᾽αὐστηράν Χρονυκῶς ὃ ναδοχήν ,πρέπει 
νά ὑφίσταται µία: μόθοδος δὅυά τὸν" ὄυνεχῆ συγᾶβον ισµόν µε-- | 
ταξύ ἐκπέμποντος 3ἰαἴ λαμβάνοντος Ἐέντρου. ἀπρός τοῦτο Ἶ 
µία ἐπ τῶν διαθεθίμῶν διοδεύσεων τοῦ συστήµατος χρηΏσι-- 
μοποινεῖται διά τῆν αυνεχῆ ἀποστολήν τῆς "νωδικῆς λέξε.. 
ως" συγχρονισμοῦ, ἡ ὁποία εἰς τό λαμβάνον κέντρον ρη-- 
σιμοποιεῖται διά τήν καθοδήγησιν τῶν σχετικῶν διατ ξε-- 
ων. Ἑϊὶς τό σύσέημα» “κωδ ὑκοποιῄσεως, πῶν. 8 δ1ἳ ἡ κωδική 
λέξις ἀποτελεῖταν ἀπό συγκεηριυμένον σὐν' »νασμόν ναί τῶν 
8 διαθεσίμων. 4 τῆς δυοδεύσεως᾽ σορκρονυμα 


͵ 


ο. 
η 


29.8. Μετᾶδοσις σημάτων, 


Μέσῳ τοῦ συστήµατοξ ΡΕΜ πέραν τῆς ὁμιλίας καί τῶν 
σημάτων συγχρον νσμοῦ. πρέπει νά µεταὸ ίδωντάι καί τά διά-- 
φορα σήματα τοῦ Κέντρου, (σήµοστα ἐπιλογῆς, ἐνάρξεως, υπέ-- 
ρατος κ.λ.π. Αἲ χρονικαί μεταβολαί τῶν σημάτων τούτων 
εἶναι Βραδύξεραὶ ἀπό. τάς μεταβολάς τῆς ὁμιλίας, -. ποῦτο 
σημαίνεῦ ὅτι διά τά σήματα ᾽ παῦτα δύναται νά: Ἱπρησιμοποι-- 
ηδἩ μηεροτέρα συχνότης, δξυγµατοληφίας εχει «2000 πσ) 
παζ- ὡς ἐν τούτου ἁπαιτεῖται μικρότερος ἀρῖθμός 948 διά: 
τήν μετάδοσίν ών. ᾿ποῦτο ἐπιτρέπει τήν χρησιμοποίησιν 
μιᾶς. διοδεύσεως ΡΟΜ διά τήν μετάδοσιν σημάτων ὅλων τῶν. 
ὑπολοίπων- διοδεύσεων,. Οὕτως:, ἑάν. ἓν σύστηµα ΡΟΝ. διαθέ--. 
τοι 5 ὀνοδεύσεις, Φά χρησάμοποιηθοῦν διά τήν μετάδο-- ' 
σιν ὁμιλίας αἲ΄ 20. (μία δἰόδεύσις διατίθεται διά τόν συγ-- 
Χρονισμόν. καί μον διά τά σήματα). ὃ ον αι 


τς 
... ο σοι 
͵ 


20, στα νάνκνέ διατάξεις ενός συστήµατος ΦΟΝ. 


Εἰς τό σχ, 186 παρ ἐστάνται- πῃ βασυκαί, διατάξεις 
ἕνός συστήµατος ὕεταδόσεως Ῥομις ο σον ο 
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ο μετοτροπεύς τῶν σηµότων, μετατρέπει τά σήματα 
ὅλων τῶν διοδεύσεων εἰς κπωδιίκοποιηµένους παλμούς, Βὶς 
τήν λῆφιν, ἡ ἀντ ίστοιχος δ ὑάταξις μετατρέπει τούς κωδι-- 
κοποιηµένους παλμούς εἰς σήματα. 


ΔΙ διατόξεις ὑπερθέσεως. ΡΟ περιλαμβάνουν ὅλας τάς 
ἀπαραντήτους µονάδας διά τήν µετατροπήν τῶν ρευμάτων ὃ-- 
μιλίας εἰς σήματα ΡΟΜ. "Επί πλέον περιλαμβάνουν μονάδας 
συγχρονισμοῦ µαίΐ Ξροφοδοδίας.. 


Εἰς τάς διατάξεις γραμμῆς τά σήματα ΘΝ λαμβάνουν 
παλμικήν µορφήν πατάλληλον διά τήν µετάδοσιν, Ἐπί πλέον 
εἷς τάς διατάξεΊς γραμμῆς ἀνήκουν αἱ μονάδες ΤΏλετβροφο-- 
δοτῄσεως τῶν ἑνισχυτ υιῶν σταθμῶν ναΐ ἐντοπισμοῦ βλαβῶν, 


οἳ ἐννσχυταί ἀναπαραγωγῆς τοποθετοῦνταν εἰς παθορι.-- 
σμένας ἀποστάσεις πατά μῆκος τοῦ Μαλωδίου. πιό μέγεθος 
τῆς ἁποστάσεως ἐξαρτᾶται ἀπό πολλούς παράγοντας : διάµε-- 
τρος ἀγωγᾶν παλωδίου ,. εἶδ-ας τοῦ παλωδίου, ἀρυθμός ἐτέ.. 
ρων συστηµάτων ΡΟΜ λειτουργ (ούντων διά τοῦ αὐτοῦ καλωδί-- 
ου κ.ᾶ. Συνήθηςἀπόσταδις ϐ. ἵναι τά ο ἵπι. Οἳ ἑνισχυταί ἆ-- 
ναπαραγωγῆς ἐπιτελοῦν διπλό ἐργασίον : ἀποπαραμορφώνουν 
ναί ἀναπαράγουν τά σήματα Ῥσμ. Ἡ τροφοδότησις τῶν ἐνι-- 
σχυτῶν παρέχεται ἀπό τά τερµατ υκά Κέντρα µέσῳ τοῦ αὖ.- 
τοῦ ζεύγους, Μία. εἰδ υῤή διάταξις ἐντοπισμοῦ βλαβῶν δει-- 
πνύει εἷς τό Ἐέντρον ποῖος ἐνισχυτ ικός Εὑρίσκεται εἰς 
ἀνωμαλίαν, 


'Ἡ χρησιμοποίησις συιαρόνών. ὃλ υιῶν ἐπυτρέπεὶ, τήν -κα-- 
τασκευήν τῶν συστηµάτων ῬαΜ εἰς μικρόν. ὄγκον. Π.χ. µία 
πλήρης τερμοτική.θέσις διά 90 διοδεύσε.υς ὁμυλίας ἆπαι-- 
τεῖ ἕν σύνηθες ἱπρίωμα ὄὕφους 2365 Πτα, ευ) ἐνισχυτικοί στα-- 
θμοί τοποδετοῦνται ἑντός τῶν φρεατ ύων" τῶν. Καλωδίων, 


29.10, Σύστημα τση 50/32 


ές τά -σχ.. 18ἵ παῖ 188 ἐμφαν ἐζονταὶ. αἱ διατάξεις 
ἐπιπομπῆς μαΐ λήψεως ἑνός βωοτήµατος ΡΟΝ᾽ -µ διοδεύσεων, 


Πέραν τῶν εἰς τά προηγούμενα, προανα ερθέντων μονά-. 
δων, βασική διόταξις τῆς ὁδοῦ (ἐππομπῆς μμφορὸ ἡ τῆς πα-- 
ραγωγῆς ναί διανομῆς τῶν πάΦοδηγητ υκῶν παλμῶν, ἡ ὁποία 
συνοδεύεται ὑπό γεννητρίας 5,048 ψΝἩρ καί ἑνός διαιρέτου 
συχνότητος, Οἱ καβθοδηγητικοί παλμοί, οἱ ὁποῖοι παράγον- 


ται ὑπό τῆς ἄνωτέρω διατάξεως ὁδηγοῦνται πρός. 


α) Πόν ἠλεκτρονικόν διακόπτην Δ διό τοῦ ὁποίου δι. 
ενεργεῖται ἡ δειγματοληψία, | 


β) Ιό κύκλωμα πωδικοποιῄσεως τῶν κπβοντιυσµένων σημά.. 
κ. ϕ 
των ὁμιλίος τῶν 30 διοδεύσεων, 


Υ) Τό κύπλωµα παραγωγῆς τῆς κωδυκῆς "λέξεως" συγχρο-- 
ννσμοῦ, | 


ὃ) πὸν μετατροπέα σημάτων. 


Ἠϊς τήν εἴσοδον ἑκάστης διοδεύσεως τὀποθετεῖται φίλ-- 
τρον ζώνης τό ὁποῖον περιορίζει τήν ζώνην ὁμιλίας µετα-- 
ξύ 500 καί 2400 Παπ. . 


'Ἡ δειγματοληψία ἁνά διόδευσιν διενεργεῖται µέ ταχύ.. 
τητα 8000 δειγµότων, ἆνά δευτερόλεπτον ο σεδος, Ἠσ)κοί 

ἕκαστον δεῖγμα Κωδ ικοπονεῖται διά συνδυασμοῦ 8 0431, Ἠπο-- 
µένως διά τὸ σύνολον τῶν 7ο διοδεύσεων ἡ ταχύτης µεταδό-- 
σεως εἶναι. ν 


ΘΟΟΟ μα ο λα μια ος 
ο. ---δς- «8-2 Ό48 Μ144/099. 

Ῥΐς τήν ὁδόν λήψεως, ἡ συχν ότης ἑπαναλήφεως τῶν 41 
(20468 ΜΡά1/5θ9), τροφοδοτεῖ τόν διαιρέτην συχνότητος, 
ὕὅστις διεγείρει τό πύπλωμα παραγωγῆς κπαΐ διανομῆς τῶν 
παδοδηγητ ικῶν παλμῶν, . 


'Ἡ διάταξις συγχρονισμοῦ λειτουργεῖ ὡς ἑξῆς; "Έστω 
ὅτι ἡ βαθµές συγχρονισμοῦ δέν ἔχει εἶσέτι ἀναγνωρίσει 
τήν κωδνκήν "λέξιν" συγχρονισμοῦ, ἡ ὁποία ἁποστέλλεται 
ἐκ τοῦ ἔνοντι Κέντρου, Δηλαδή πι τόν βαθμίδα αγ.» 
σμοῦ δέν φθάνει ὁ συνδυασμός τΏς "πωδυκῆς λέξεως" ἀλλά 
ὁ ουνδυασμµός μιᾶς ἐκ τῶν διοδεύσεων ὁμιλίας τοῦ συστήµα-- 
τος, ὁ ὁποῖος δέν δύναται νά διεγείρηΏ τάς νταρτοι 
διατάξεις ἀναγνωρίσεως τῆς βαθμίδος «συγχρονισμοῦ,. Ποῦτο 
σηµαίνει ὅτι τά δύο Κέντρα εὑρίσμονται ἐν ἀποσυγχρονισμῶ, 

'Ἡ βαθµίς συγχρονισμοῦ παρέχει τότε πρός τόν διαιρέτην 
συχνότητος σχετικόν σῆμα, ὥστε νά μεταβληθῇ ἡ συχνότης 
ἐποναλήφεως τῶν καθοδηγητικῶν παλμῶν. 'Β διαδικασία αὖ-- 
τν δονακοκεωα μέχρις ὅτου ἡ βανμίς συγχρονισμοῦ ἀναγνω- 
ρίσει τήν κωδικήν "λέξιν" καί 9ά ἐπαναληφθῇ ὅταν, ἐν.δια-- 
φόρων λόγων, λαμβάνεται ἐσφαλμένως ἡ πωδική λέξις, 


Ἠὶς ἑκάστην διόδευσιν ὁμιλίας διατίθενται δύο διο- 
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σεων σημάτων ἕνά τηλεφωνικήν διόδευσιν «. διά τάς 
20 διοδεύσεὶς ὁμιλίας τοῦ συστήµατος ἀπαιτεῖπαυ ,ἡ ἐξοι., 


Διά νά ἔπιτευγθῃ τοῦτο, ἔχει διατεδεῖ ἡ 16η διόδευ.- 
σις διά τήν µετάδοσιν τῶν σηµότων (4 διόδευσις ϱ διατ 
δεταν διά τόν συγχρονισμόν καί αἵ διοδεύσεις 1-15 κα 
17-51 δνά τήν ὁμιλίαν). Ἑϊς σύνολον 16 περιόδων δειγµα.. - 
τοληφίας ὁμιλίας διατίθενται διά τήν µετάδοσιν τῶν ση.. 
µάτων 16.8 Ῥ49-128 δ45 (σχ. 189). "ἨἩπομένως ὀνά διόδευ.. 
σιν ὁμιλίας διατίθενται Ί28/70ᾳ4 Ὁλέ. λλλά αἱ 16 πε.- 
ρίοδοι δειγματοληψίας διαρκοῦν : 16.195 µηςο πΒ, "Ἠπομέ-. 
νως ἡ χρονική παραµόρφωσις τῶν σηµότων 9ά εἶναι, μιωρο-- 
τέρα τῶν 2 π8, δεδομένου ὅτι ἡ δειγµοτοληφία εἰς ἐκδ. 
στην διόδευσιν σηµότων Φά διενεργεῖται ἑνά 2 πδ. Ῥάν ὅ.- 
µως, ὅπως συμβαίνει εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ ἐν λόγῳ συ.. 
στήµατος διατίθενται δύο διοδεύσεις σημάτων ἀνό ή. 
σιν ὁμιλίας, τότε ἡ παραµόὄρφωσις καθίσταται µωκροτέρα 
τοῦ Ίπα, 


'Ἡ ἀρχή λειτουργίας τῆς διατάξεως µή γραμμικῆς χβαν-- 
τοπὀιῄσεως χαΐ πωδιποποιῆσεως δύναται ἁ ἐξηγηθῇ τῇ βοη-. 
δείᾳ τοῦ σχ, 190. "Ἡ πωδικοποίησις 'πραγματοποιεῖται, 
κατ ἀρχήν διά 15 Ῥ4ξ καί ἓν συνεχείᾷ, τῇ βοηθείᾳ καταλ.- 
λήλου µετατροπέως, μετατρέπεται εἰς συνδύασμόν 8 044, 


Μία πηγή σταθερᾶς τόσεως Ἱ τροφοδοτεῖ 12 ἀντιστά.. 
σευς ἐν παραλλήλῳ, ἑμάστη τῶν ὅποίων εἶναι µεγαλυτέρα 
τῆς προηγουµένης χατά µίαν δύναμιν τοῦ 2. Ὠὐθύς ὡς ἕν 
δεῖγμα τοῦ σήματος ὁδηγηθῇ εἰς τήν βαθμίδα συγκρίσεως, 
τν ή ὁ διακόπτης ΔΙ (κατόπιν ἐντολῇς εστι 
ἀπό τά λογικά πυκλώµατα), Ἱότε εἰς τήν βαθμίδα συγκρίσε.- 
ως ὁδηγεῖται παΐ ἡ πτώσις τάσεως ο εἰς τά ὄκρα τῆς ἀν- 
τιστάσεως τ(ῦρςτιτ/Ἁ), 

»» εὺ : -- . ὴ ς - 

᾿Βάν ἡ τάσις τοῦ σήματος εἶναι μυπροτέρα τῆς τάόεως 
ὕρν τότε ἡ βάθμίς συγκρίσεως δίδει ἔντρλήν νό ἀνοίξη ὁ 
Φιακόπτης Δι καί νά κλείση ὁ Δ, (ἐάν εἶναι µεγαλυτέρα 
τῆς Ὅο ὁ Δι, πάραμένεν κλεισπός ), Μέ τόν Δ, χλειστόν ἡ τά- 
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Σχ. 190. Μή γραμµιμή κβαντοποίησις καί κωδιωιοποίησις 
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σις Ὁ, εἰς τά ἄκρα τῆς τ. εἶναι : ὃι -ὖ -π. (1120 --τ- ὅταν 


εἶναι κλειστός παΐ ὁ Δι). 'Ἡ βαθµίὁ συγκρίσεως ἀποφαίΐνε-- 
ται ἐπ νέου ἑάν πρέπει νά παραµείνη. ὁ διακόπτης Δ, ἆνον- 
πτὸς ἡ κλειστός καί ἡ διαδικασία συνεχ{ζετᾶι μέχρις ῥὅ-- 
του λεντουργήση καί ὁ διακόπτης Δι, : "Ἡ τελᾠιή θέσις τῶν 
Ίο διακοπτῶν παρέχει εἷς' τόν δυαδ εκόν Ἱώδικαςτό ἀποτέλε-- 
σµα τῆς πβαντοπο νήαξῳς εδ, κωδ νκοποήσεως. 'Ἡ θέσις τῶν 
12 διακοπτῶν δνερεῶνσται ὑπό τῶν λογυιῶν πυκλωμάτων παίΐ 
τό ἀποτέλεσμα παρέχθται.αἷξ τόν μετατροπέα 2 Τά5/8 σάς. 


Ἑΐς τήν πλευράν. λήψεως {ὁμοίως σχ. Ί90)τοποθετεῖταν 
κατ) ἀρχήν ὁ-μετατ ρθὰε ὕς 8 4/12 ος. "Έκαστος ἕπ τῶν 12 
παλμῶν διεγείρει Ἠ  ὃχι τούς ἆντιστούχους διαἁόπτας ΑΔ. -- 
Διο« Οἱ διακόπταν, , δνεγευρόµενοι τροφοδοτοῦν διά ρεύμα- 
τος μίαν κοὺνήν ἀντάδτασιν. Πό ἄδρουσμα τῶν ἐπί µέρους 
ρευµότων δηµιουργεῖ ἔπί Ὥῆς ἄντιστόσεως ταύτης πτῶσιν τᾶ-- 
σεως, ἡ ὁποξα ἀντιστοιχεῖ πρός τό ἄρχικάν δεῖγμα τοῦ σή-- 
µατος, -- . 


50. ΤΗΛΕΤΡΛΦΙΚΑ ΣΥΣΕΕΝΑΤΑ πῦχ. 


μά συστήµατα ΜΠΧ ἀνήκουν εἷς τήν πατηγορίαν τῶν συ-- 
σκευῶν ὑπερθδέσεως τηλεγραφικῶν διοδεύσεων -διά πατανομῆς 
χρόνου. Ἠἶναι ἐφωδιασμένα διά διατόξεως αὐτομότοφ διορ- 
Φώσεως λάθοὺό, κατά τήν µέθοδον ΛΕΩ, διά τῇς ὁποίας ἔξα-- 
αφαλ {ζεται «ὀυχνότης ἐμφαν ίσεως ἐσφαλμένων “χαρακτήρων τῆς . 
τάξεως 10-95. Κατόπιν τούτου. τά συστήµατα: ταῦτα ἐνδείήγυν-- 


Ἅ. 


ται διά τήν µετάδοσιγ ὅχι µόνον τηλεγραφικῶν σημάτων ἁλ-- 


Φ { ο Ίο κα ἨδΣ σος λες 
λά παίΐ δοτῶν (Τ8ΐ8) ο ος . 
πα κ». 


ἵως φορεῶς εἰς ἔπά  συστήῤατα ΗΠΧ Χρῆσιμοβόθνοῦνται ἆ-- 
συρματικά (Α7πΠ) δίπυα βραχέων πυµότων, Μέσῳ τῶν δικτύ-- 
ων τούτων εἶναι δυνατή ἡ ξεῦξις δύο οἱονδήποτε σημείων 
τῆς γῆς ἆριετ νά χρήησιμοποιηθοῦν παμῃποί. καταλλήλου ἰσχύ- 
ος ἐπκπομπῆς καί δέκται ἀναλόγου εὐαισθησίας, ἀἱ ἄσύόρμα- 
τικαί ὅμως ζεύξεις. διά βραχέων κυμάτων ἐμφανίζουύν διαλεί-- 
ψεις εἰς τήν λῆφιν (λόγφ μετατοπίσεως τῶν: στβωμάτων τῆς ἱ-- 
ονοσφαίρας ἐπί τῶν ὁποίών. ἀνακλῶνται τά Ίλεπτρομογνητν- 
κά πύματα), θορύβους, «ἁτμόσφανρικάς. ἐπιδρόσεις, ἔπιδρά-- 
σεις πομπῶν ἄλλων δικτέζων.καΐ λουπᾶς ἀνωμαλίας, αἳ ὁποῦ- 
αι καθιστοῦν. ἀνασφαλῆς εδ νλῆψιν τῶν ἐν γένεῖ σηµότων, Ἡ 
προταβθεῖσα ὅμως ὑπό τοῦ )Ο0λλανδοῦ απ Όυμσθοη μέθοδος ΑΒ 
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(ΞΛυἔοια ῦ1ο. τθαυοςΈ) ἐπέτρεφε νήν χρησιµοποίησιν τῶν βρα-- 
χέων. πυµότων ἁκόμη ποί. διά τήν µετάδοσιν δοτῶν, Έτναι εὖ.. 

| εδ δις χρησιµοποιῄσεως ὡς φορέων. ἑτέρων συσρηµά.-- 
των µεταδόσεως. (Μαλώδια, πατεύὐθυνόμεναι ραδιοηλεκτρὶκαί 
ζεύξεις, δορυφοριιαί ζεύξεις). αὐξάνεται ἔτι περαιτέρω ἡ 
ἀσφάλεια. µεταδόσεων τῶν σημάτων, | 
ο δῖς τό σχ», «191 δεικνύεται Ἡ βασική.διᾶρθρωσις ἑνόςε 
συστήµατος µεταδόσεως 4 τηλεγραφυκῶν ὁιοδεύσέων µέσῳ: βρα-- 


χέων πυµάτων, 


0Ο πομπός τῶν ΠΠὰ δύναται νά ἐργάξετᾶι  δι᾽ ὁλισθῄσεως 
συχνότητος π,χ. διά σῆμα ἤ νά μετατοπίξελαι ἢ φέρουσα” 
τοῦ πομποῦ κατά 1600 Ἡπ καί διά σῆμα Α-κατό 2000 Ἡς., οὔ-. 
τως, ἐ6ν χρησιμοποιηθοῦν.καΐ αἱ δύο πλευρικαί Ἑῶναι τοῦ 
πομποῦ εἶναι, δυνατόν νά ὑπερτεθοῦν 4 ὀυστήματα ΜΙΧ (16 
τηλεγρ. διρδεύσεις) ὡς δειλνύεται εἰς τό ὀχ; 192, (δηλα-- 
δή ὁ πομπός ἐργάζεταί διά πατανομῆς συχνότητος), 


20.1, 'Ἡ ἀρχή 


τῆς αὐτομάτου διορδώσεως τῶν ᾿λαθῶν (ΑΗ9). 


ην συνήθους, τηλεγραφικοῦ κώδικος. τῶν 5 στὀιχεί-- 
νι ἡνάδωξ ος1ΠἩ Νο 2) ἐπιτυγχάνονται 20530. συνδυασμοί," 
οἱ ὁποῖοι εἶναι .ὅλοι κατειλημμένοι ὑπό ἀντὶστοίχων χαρα- 
πτήρων, ᾿Εάν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας μεταβληδῃ ἡ χαρακτηρι-- 
στωιή κατάστασις ἑγός µόνον στοιχείου, τότε 9ά ἐπτυπωθῇ 
ἐσφαλμένος. χαρακτήρ. Διά νό πἀπαστῆ δυνατή ᾗ ἆνα νώρισις 
τῶν λαθῶν ὁ κώδιξ. τῶν 5 στὀνχείων μετατρέπεῖουν" εἰς κῶώδυι-- 


240. 


κα τῶν Ἱ στοίύχείὠν (κόβιξ σσ1ΠΠ Νο 5). Διά. τοῦ κώδικας- 
τούτου ἐπιτυγχάνονται 2/5128 συνδυασμοί, ἐπ τῶν ὁποίων ο. 
ὅμως χρησιμοπούοῦνται οἱ 35 ναί ᾽μάλιστα ἔκεῖνοι οἳ ὅ., 
ποῖοι περιέχουν τρία στοινχεῖα πολικότητος ΣΤΑΣΒΩΣ {δη-. . 
λαδή χᾶραίτ, κάταστάσεως 7) καί 4 στοιχεῖα πολικότητος 
ΕΚΚΤΝΗΣΕΩΣ (Α). ᾿Ῥάν μεταβληθή ἡ χαρακτηριστική κατά. 
στασις ἑνός στοιχείου, τότε 9ά μεταβληθῃ'ὃ ἀνωτέρω λό-. 
γος 7:4 ο εὶ ἡ ἀλλαγή ταύτη θά ἀναγνωρισθῇ ὑπό καταλλή-. 
λων κυπλωμµάτων τοῦ δέκτου, Ῥεβαίως εἶρώ, δυνατή ἡ ἑπτύ-. 
πωσις ἐσφαλμένου χαραπτΏρος ὅταν ἑντός τοῦ αὐτοῦ συνδυ.- 
ασμοῦ λάβουν χώραν δύο µεταβολαί. Π.χ. ἕν στοιχεῖον 7 
ορ ψ : ὁ το ον με . . 
να γπνηῃη παν ἕτερον στουχειον νά γίνή 7, Αἱ ἐν λόγῳ ὅ-- 
µως µεταβολαί ἔχουν μικρᾶν πιθανότητα ἐμφανίσεως, 


:. "Όταν ὁ δέµτης ἑνός' σταθμοῦ (π.χ. τοῦ σταθμοῦ Ὦ εἰς 

«ἰ , πμ το αι ρ. { . 
τὸ :σχ. 197).λάβη ἐσφαλμένὸον συνδυασµόν, τότε αὐτομάτως 
Φά διακοπῇῃ ἡ ἀποσέολή χαρωιτ ἠρων" ἐκ τοῦ Ἡ. πρός τόν 
καί 9ά ἀποόταλῃη ὁ συνδυαόμόέ- Ἡῃ (αἴτησις ἐπαναλήψεως), 
Μετά τόν συνδυασµόν ἨΩ ἁποστέλλονται οἱ τρεῖς τελευτα(.- 
ως ἐκπεμφθέντες χαρακτῆρες (π.χ. Δ, Ἱ, Ὦ), οἱ ὁποῖοι εἴ-- 
χον ἐνταμιευθῆ εἷς τά κυκλώματα ἐνταμιεύσεως τοῦ πομποῦ 
Β. "Οταν ὃ δέπτῃης Δ λάβη τόν συνδυασμόν Ἡθ δίδεται ἔντο-- 
λή εἰς τόν πομπόν του νά διακόφῃ τήν περαιτέρω ἐππομπήν 
χαρακτήρων παΐ ἆἄντ᾽ αὐτῶν νά ἁποστείλη τό σῆμα Ἡ0 καθώς 
παΐ τούς τρεῖς τελευταίους χαρακτήρας (π.χ. 8,Α,Β). 


'Ἡ διαδικασία αὕτη ἐπαναλαμβάνεται εἰς ἀμφοτέρας τάς 
κατευθύνσεις μέχρις ὅτου: ή ῥ, ν 


α) ΕΒΐτε ληφδΏ ὀρθῶς τό σῆμα. Ἀς, 


β) Εἴτε ληφθοῦν ὀρθῶς μαΐζ οἳ χαρακτῆρες, οἱ ὁποῖοι 
περιλαμβάνονται εἰς τόν κύηλον ἐπαναλήφεως, 


.. Ἡ ἐκλογή τοῦ α ἢἤ β τρόπου ἐργασίας εἶναι εἷς τήν 
διάδεσιν τῶν ἀνταποκρινομένων σταθμῶν, ο» 


Ἡ διάρκεια τοῦ κύκλου ἐπαναλήφεως ἐξαρτᾶται, πό 
τόν χρόνον διαδρομῆς τῶν Άλεκτρομαγνητικῶν πυµότων μετα-- 
ξύ τῶν δύο σταθμῶν Α καί Β, Εΐς τήν περίπτωσιν τοῦ σχ. 
193 ὁ κύκλος ἐπαναλήφεως περιλαμβάνει Ἡ' χαρακτήρας 


απ οεὰν, ὁ χρόνος ὅ ἑαδρομῆς εἶναι ἀρκετά μεγάλος (χο 
µεγόλη ἁπόστασις "μεταξύ Α-Β ἤ. συνδὺωσμός ὀσυρματ ικῆς 


δραρί 


ο... 
Ῥυυεχῆς ηρημή 
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Σχ. 195, Διαθιασία. ἐκαναλήβέως 
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καΐ παλωδιακῆς ζεύξεως), τότε σὐξάνει ἢἡ διάρμεία τοῦ 
κύκλου ἑπαναλήφεως, ὅστις δέον ὅπως περιλαμβάνῃ 8 συνο.- 
λικῶς χαρακτήρας, Ἠΐς τήν περίπτωσιν αὐτήν ὁ ταμιευτής 
τοῦ πομποῦ πρέπει νό ἔχῃ τήν δυνατότητα ἐνταμιεύσεως Ἱ 
χαρακτήρων, 'Π ἐξάρτησις τῆς διαρκείας τοῦ κύκλου ἔπα-- 
ναλήφψεως ἀπό τόν χρόνον διαδρομῆς εἶναι προφανής, Π.χ. 
εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ σχ. 195, μέχρις ὅτου ὁ ἨὮ λάβη τό 
σῆμα ἘΏ μεσολαβεῖ χρόνος ἵκιανός διά τήν μετᾶδοσιν 3 χα-. 
ρακτήρων, οἳ ὁποῖοι ὅμως δέν ἐπτυποῦνταί διότι μόλις λη-. 
φθῇ ὁ ἐδφαλμένος ουνδυασµός ἁμέσως διακόπτονται τά χυ-. 
νεα εοιωκῆς καί λήφᾶώς τοῦ πηλετύπου, Αἱ αὐταί ἑ- 
νέργειαι λσομβάνουν χώραν καί εἷς τόν ἔναντι σταθμόν Α 
ὅταν ληφδῆ τό σῆμα ἨΩ... -. Ἡν 

πι τῶν 35 .συνδυασμῶν: τοῦ πώδικος τῶν Ἱ στοιχείων 
οἱ 32 διατίθενται διά Ἑήν Ὑραφήν κλά. παΐ οἱ ὑπόλοιποι 
τρεῖς διά τήν λειτουργίαν τῆς μεθόδου ΔἩΏ9. Δηλαδή: Πῖς 
συνδυασμός διά τήν αἴτησίν ἐπανακήφεως (Ἠ9), εἷς συνδυ-- 
ασμός διά τήν ἔνδειξιν τῆς ἐλευδέρας συνδρομηζωιῆς γραμ-- 
μῆς ("αἴρπα” α) καί Ἑϊς, σύυνὸυασμός διά τήν ἔνδειξιν τῆς 
κατειλημμένης γραμμῆς ( Ῥοΐα" β). αμ. 


50.2. «Υπέρθεσις διά κατανομῆς χρόνου. 


Λὕτη δύναται νά πατανοηβδῆ: εὐκολώτερον τῇ βοηθείᾳ 
τοῦ ἠλεχτρομηχανικοῦ ΜΌΧ ἆσχ. 198). "Έστω ὅτι ἐκ τῶν 4 
διοδεύσεων Α, Ἑ, Τ, Δ Ἐοῦ σταθμοῦ  Ἀρόχειυταν:νά ἐππεμ-- 
φθοῦν ἀντιστοίχως οἱ χᾶρακτῆρες Ἡ, 5, Ἡ Δαίΐ Ὁ, Λὶ µετα-. 
γωγικαί. ἔπαφαί. Ί Εως Ἱ,; οἵ ὁποῖαι ἐκέγχονται ὑπό διατρή- 
του ταινίας, ἔχουν λάβει Φέσεις ἀντιστοιχούσας εἰς τόν 
πώδικα Ἱ βημµότων (εἰς -τό (ὅχ.. 194. Έχουν σχεδιασθῆ αἱ ἔπα-- 
φαί 1 --Ἱ Μόνον τῆς ΛΑ διοδεύσεως), Αἴ µεταγωγωιαί ἐπαφαί 
συνδέονταν. πρὸς τᾶς ἀπννήτους ἐπαφάς τοῦ περιστροφικοῦ 
πατανομἕως Κι » τοῦ ὁποίου ὁ μεταγωγεύς στρέφεται µέ τήν 
αὐτήν φύσιν Ἰαΐ ταχύτητα ὡς ὁ µεταγωγεύς τοῦ πατανοµέως 


Β 


Κ, εἰς τόν σταθµόν λήψεως Βν 


Οἱ πεησλωμένοι ἠλεκτρονόμοιυ Ί ἕως ΤἸ εἰς τόν λαμβά-- 
νοντα σταθδμόν “Ά διεγείρονται ἀνάλόγως πρός τήν πολικότη-- 
τα τοῦ σήµάτος (7 Ἡ Α) καί ἑπομένως, µέσῳ τῶν ἀντιστοί-- 
χων μεταγωγικῶν ἐπαφῶν, οἵ ἄγωγοί Ί ἕως 7 θά ἁἀποκτήσουν' 
δυναµικόν ἆ ἤ 4 συμφώνως πρός τόν ἐκπεμφθέντα συνδυασµόν, 


"Οπως φαίνεται εἷς τό σχ. 194, αἳ συνδέσεις ἐπί τῶν 


εὔξεως), τότε σὐξάνειν ἣ διάρκεὶα τοῦ 
ως, ὅστις δέον ὅπως περιλαμβάνῃ 8 συνο-- 
... Ἑΐς τήν περίπτωσιν αὐτήν ὁ ταμιευτῆς 
ν νό ἔχῃρ τήν δυνατότητα ἐνταμιεύσεως Ἱ 
Ἑάρτησις τῆς διαρκείας τοῦ κύκλου ἔπα-- 

) χρόνον διαδρομῆς εἶναι προφανής. Π.χ. 
νν τοῦ σχ. 197, μέχρις ὅτου ὁ 8 λάβη τό 
:Ἕ χρόνος ἵκανός διά τήν µετάδοσιν 3 χα-- 
οῖοι ὅμως δέν ἐπτυποῦνταί διότι μόλις λη-- 
. συνδυασμός ἁμέσως διακόπτονται τά κυ-- 
.. μαί λἠφεώς τοῦ τηλετύπου. Αἱ αὐταί ἐ- 
ον χώραν κπαΐ εἰς τόν ἔναντι σταθμόν Α 
μα πρ. ο - ο ' ὃὴ 
'ουνδυασμῶν «τοῦ κώδικος τῶν Ἱ στοιχείων 

ἵν διά θήν γραφήν κλπ. καΐ οἱ ὑπόλοιποι 
:υτουργζαν τῆς μεθόδου ΛΏΩ. Δηλαδή: Πῖς 
:ἠν αἴτησιν' ἐπανψαλήψεως (π9), εἷς συνδυ-- 
δειξιν τῆς ἐλευδέρας συνδρομητιωιῆς γραμ-- 
μαί Ἔτς. σὐνὸναόμός διά τήν ἔνδειξιν τῆς 
οραμμης {3 Ῥοΐα" β). Ὦ  ἂδνν 


ο μα. Ὁ οὖν ) ' 
-"δνά κπατανομῆς χρόνου. 


ἵν νά πατάνοηθῆ  εὐκολώτερον τῇ βοηθείᾳ 
υικοῦ ΜΤΧ σχ, 194). "Ἠστω ὅτι ἐκ τῶν 4 

. Ὦ, Δ Ποῦ σταθμοῦ Α Ἄρόχειταν:νά ἔππεμ-- 
ως οἱ χαρωκτῆρες Β, ϐν Ῥ παί Ὁ. Δί µετα-- 
Ι ἕως Τ;- αἲ ὁποῖαι ἐλέγχονται ὑπό διατρή- 
ουν λάβεϊί Βέσεις ἀντιστοιχούσας εἰς τόν 
ν (εἰς τό ᾧχ.. 194 Έχουν σχεδιασθῆ αἱ ἐπα-- 
τῆς Α διοδεύσεως)., ΑΛί µεταγωγικαί ἐπαφαί 
τᾶς ἁπιννήτους ἐπαφάς τοῦ περιστροφικοῦ 
τοῦ ὁποίου ὁ µεταγωγεύς στρέφεται µέ τήν 
ταχύτητα ὡς ὁ µεταγωγεύς τοῦ πατανομέως 


η 


μόν λήψεως Β. 


ένοι ἠλεκτρονόμου Ί ἕως Ἱ εἰς τόν λαμβά- 
διεγείρονται ἀναλόγως πρός τήν πολικότη-- 
(ᾳ ἡ Α) καί ἑπομένως, µέσῳ τῶν ἀντιστοί- 
ἐπαφῶν, οἳ ἀγωγοί Ί ἕως 7 9ά ἀποκτήσουν' 
συμφώνως πρός τόν ἐκπεμφθέντα συνδυασµόν., 


ται εἰς τό σχ. 194, αἳ συνδέσεις ἐπί τῶν 
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ἐποφῶν τῶν κατανοµέων Κι καί Κ, εἶναι τοιαῦται ὥστε νά 
μεταδίδονται ἀρχ νκῶς τά πρῶτα στοιχεῖα τοῦ ἑπταδικοῦ κπώ-- 
δικος τῶν 4 διοδεύσεων (μέ σειρᾶν διαδοχῆς Α, Τ, Β, Δ), 
ἐν συνεχείᾳ τά δεύτερα στοιχεῖα πο. ης 


Β{ ἰς τό σχ. 195β δε υινύεταίς αλ. Πολ νκότης τοῦ φορέως 
ὅταν τό σύστημα ΜΠΏΣ απερελάμβάνας, 4, διοδεύσεις. Λἱ ὄνο . 
οέρενταν μέ ἀνεσεραμμένην πολικόέητα, Δηλαδή εἰς τάς 
ἓν λόγῳ δυοδεύσεις ὑφίστανταυ» σῇ.ὁ στο νχετα πολ ικότητος ὅ 
καί 5 στου χεῖα πολικότητος λ. 


με “ 
ἡ σα Α 


Ἕν σύστημα μυκ 4 δ ιόδεύσεωών παράγεται διά συνθέσε.- 
ως δύο συστημάτων δύο διοδεύσέων , φἄρχθς).. Βὶὸς τά σχ, 
Ί9δα καί Τ95γ δεικνύεταί ἡ πολ, ωζδτης τῆς ξεύξεως γραµ-- 
μῆς διά λειτουργίαν 2 διωδεύσεμν ἁδιιοδεύσεις Δ Ἠ. ἤ ἕ ΑΔ 
ἀντιστοίχως), ο Ἡ | 


"Εχει. παθορισθη διεονᾶς δτι ος σος ρία πλήρους 
περιστροφῆς τοῦ παναναμας, δέον ὅπος ἄνδρχεταν εἲε 


145 -- πι 8 ἤ αλ 


20.2. 
πὶς τό σχ.. 196: ἁτευκόν τε Ελα - βασμιή διάρθρωσις 
ἑνός συστήµατος μυχ 4 διοδεύσεων. Ἠπειδί Ἡ' εἶσοδος τοῦ 
συστήµατος ΜΕΟΧ εἶναι διευθετηµένη ὥστε νά δέχεται τηλε-- 
γραφικά σήματα 5 στοιχε(ωνε ἐν παραλλήλω, ὑπό..στᾶθεράν 
ταχύτητα 50 ἨΕαιᾶ, διά τοῦτο. μεταξύ. θφνδρομηβῶν καί μυΣ 
παρεμβάλλονταν τερµατ ιβ { σὐσχεναί, αἲ ὁποται, ἐπιτελοῦν 
τάς κάτωθι ἐργασίας ἀναλγως.. 


α) Σύνδεσις μενά ἄνήματος, ἐππομπῆς διά ὄνανί του ται-- 
νναςς. .,.  τ. .. : . Ἡ κα ας στ: 


ἵἩ σύνδεσις τοῦ μήχάνήματος. αμ μετά τοῦ κ... πῤα-' 
γματοποιεῖται μέσῳ 5 ἀγυγῶν (ὁὑπάρχουν παΐ ἕτεροι βοηθη-- 
τικοί ἄγωγοί) εἰς τούς ὀποίους: μπα. ἂνά ἕν στοι- 
χετον τοῦ χαρακτ ρος, 'Ἠπομένως τά σπονχεῖα - αιοῦ συνδυα-- 
σμο ἁρινοῦνμει παραλλήλως καί ἐπειδῃ: ἡ τᾶχδτης τοῦ µη-- 
χανῆματος εἶναι 20 Ῥευή,' οἱ σιαστικῶςσαὶ τερμαᾶτνκαί συ- 
σκευαί εἷς τήν περίπτωσιν αὐτήν, ἐπιτβλοῦν δεντερεούσης 
σημασίας ἔργον {πιχ. σηµατοδότησιν), ον 


ο 
Ῥ 
δ» 


-- -- ---ἳ πι μύμβος τοῦ ια οἩ 
5 ᾱ 6 9 


ο ο ῃ 


λοληίςο, ΓΔ 


Σχ. 195, Σειρά διαδοχῆς τῶν στοιχείων οἳν λεντουργίαν 2 
ναί 4 διοδεύσεων 
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γωγῶν, ἐνῶ ὁ συνδρομητής εἶναι ἐφωδ ιασμ νος διά μηκάναΐ 
πέωσιν 


γ) Σύνδεσις μετά συνδρομητῶν πρ] οκ, οι ο 
ὃς Ἀνταῦθα ὁφίσταταν ζεῦξις διά ἃύό ἀγωγῶν, ἐγῶ-ὁ συν.. 
ὀβόμητής ἁππέμπει διό τοῦ πομποῦ τοῦ τηλετύπου του. ΑΙ 
τρμάτικαί διατάξεις ἀφ᾽ ἑνός μέν ᾿μετάτρέπουν τά Ἑν σε» 
ρᾷ «σήματα εἰς, ἓν παραλλήλῳ, ἀφ" ἑτέρου "δέ «δὐαθέτουν διά: 
ταξιν ἀποθηκεύσεως (δύνατότης᾽ ἐνταμιεύσεως 4000 χαρακτή- 
ρών), εἷς τήν ὁποίαν. ἔνταμ ἱεύρνται Ἔ6 λαμβανόμενα σήμα-- 
τᾶ-καί ἐν συνεχείᾳ ἀποδτέλλονται εἰς τήν διόδεύσιν ΜΙῃ 
ὑπό τάχύτητα 50 Ρα. ον ντι”. δὴ ὴ 


ές ώς: 


- Ἠό  δύστημα πιά δύναται νά διαιβεφῃ εἰς τάς διατά- 
ξεις ἑππόμπῆς  παῖ λήφεῳξ τῶν. διόδεύδεων, Ἐἰς τούς ΄ματα-- 
ων αμ ο ως ο δν κα ο ο μα ο ο ο ον ον ον 
νομεῖς ἐκπομπῆς καί λήψεῶς 'κάς εἲς “τὰς πενεβυκάς. διατό-- 
αν ο ο ας θα μις να. 


- 


ετ 
υ 


δθ, σε]. Ἰρδός ἐκπομπῆς,: : 


4 


Ἡ στνγµή ἀφίξεως τῶν σημάτων εἰς τόν μεταςβοπέα - 

5/7 καθορίζεταν ἀπό τήν διάταξιν ἐππινύσεως (Δ/8.)ν Ἠ 
ὁποία µεταβιβάζει, διυ᾽ ἰδιαυτέρων ἀγωγῶν, τήν «σχετ ιωήν 
ἔνεολήν. ἀποστολῆς εἲς τάς τερματίὶκάς συσκευάς ἤ εἰς τό. 
μὴχόνημα - ἐππδμπῆΏς διά διατρήτου ταινίας, -ς ορ ον 

ον ο μετατῤοπεύς-.Ρ/Ί, Ἱετατρέπει”-τά ἓν παραλλήλὠ "ὄφι- 
Ἠνὀύμενα σήμᾶνα }οῦ πώδ ὕκος. τῶν. 5: σπουχεέὼν" εἰς ἁήματα 
τοῦ κώδικος τῶν Τ ὅτοιχείών: Βϊς τόν ἐν λόγῳ πιώδικά ἡ 
δνάρκεινα ἑκάστου στοιχείου εἶναι, -- ᾗ- οτι. τς τν ον τα 


μα ας 145 -ὅ-πις 

ο δυνεπῶς «ἡ τἀχύτης. βήματος (άηλεφραφυκή ἑαχύτης 96". 

εὔνα νο ον τν». ως Ἄρρν --- ο ας οκ 
τ. ο) 
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νρτον ὅμως δύο συστήµατα 4ἄρ19χ συνεργάζονταὶ ͵ διά 
νά ἀποτελέσουν ἓν σύστημα 4 διοδεύσεων» τοτε ἡ διάρκεια 
ἐιάστου στοιχείου΄ περιορίζεται, εἰς τά 5,2 πβ παΐ ἐπομέ-- 


νωςἩ 5 132"8 


ἹιῬὸς πήν πραγματικότητα, εἰς τήν ἔξοδον τοῦ µετατρο-- 
πέως 5/7 ἐμφανίζονται ἐν παραλλήλῳ 6 παλμοί καΐ ὁ ἔβδο- 
µος παλμός προστίθεται ἓκ τῶν ὁστέρων ἀπό τήν βαθμίδα 
ἀπαριθμήσεως τῶν παλμῶν- ζ{8.Α.2.).᾽ Δηλαδή ἡ ἔξοδος τοῦ 
µετατροπέως 5/Τ συνδέεταν µέ τήν εἴσοδον τῆς ἑπομένης 
«βαθμάδος” τοῦ: προταμνευτοῦ (Ππ} δυά 6 ἀγωγῶν, 'Ἐπίσης τά 
σήματα: εἷς: τήν” ἔξοδον τοῦ. µετατροπέως 5/7 δέν ἀἄντιστοι-- 
χοῦν εἰς τόν κώδικα τῶν Ἱ στοιχείων ἀλλά ταῦτα συνδνα-- 
ζόμενα μετά τῶν στοιχείων τοῦ: χαρακτῆρος "βῦ, ὃ ὁποῖος 
Εἶναι µονίμως-ἐνταμιευμένος εἰς τόν ΠΠ, δίδουν εἰς τήν 
Έξοδον τοῦ ΠΠ «όν σωστόν συνδυασµόν. "Ἡ ἓν νέου ἑνταμί-- 
ευσις: χαραντῆρος εἰς τόν. Ππ πάθορίζεται χρονικῶς ἀπό. 
τόν πατανομέα ἐππομπῆς (ΚΕ)... "0 προταμνευτής" ΤΗ ἐππέμπευν 
τόν ἔνταμιευμένον χαρακτῆρα πρὸς τήν πύλην ἐππομπῆς 
(πΠπ1) ὅλαν εἰς τήν εἴσοδόν του ἀφιχθῆ νέος χάρακτήρ. 'Ἑν 
συνεχείᾳ ὁ συνδυασμός ἀφικνεῖταν εἷς τόν ἐνταμιευτήν Ἡ, 
ἑνῶ ταυτοχρόνως ὃ :σὐνδυασμός,- ὃ- ὁποῖος ἦταν ἀποδηκευμέ-- 
νος εἷς τὸν ταµιευτήν 3, μεταφέρεται εἰς τόν ταμνευτήν 
Ἡ, Χαΐ ὁ συνδυασμός τοῦ Τη μεταφέρεται εἰς τόν Ἡςε. Κα-- 
νονυκῶς ἑχόντων τῶν πραγμάτων διαλύεται, ὃ συνδυασμός ,ὁ 
ὁποῖος ἦταν ἀποθηκευμένος εἰς τόν Ἐᾳ, δεδομένου ὅτι διά 
τήν διαδικασίαν τῆς ἐπαναλήψεως ἄπαιτετται Ἡ διαφύλαξις 
τῶν τριῶν ἑκάστοτε τελευταίων αυνδυασμῶν. 


δε 


ΤΠ πύχη: ἐκπομπῆς:2 (Π85), παθοδηγουµένη ἀπό τόν πα-- 


τανοµέα ἐκπομπῆς, λαμβάνει τά στονχεῖα τοῦ συνδυασμοῦ 
ἀπό τήν ἔξοδον τοῦ Ἡ, ἠατά χῥοννκήν διαδοχήν καί ἔπομέ- 
νως τά σήµατα μεταδίδονται ἐν σειρῇ πλέον πρός -τήν βα-- 
θμίδα ᾿ἀνάπαραγωγῆς τῶν: παλμῦν (πολυδονήτής.,) Σ/Δ. , Βὶς 


τήν βαθμίδα ταύτην ἀφικνοῦνται ἓν σειρῇ κπαΐ τά σήματα 
τῆς ἑτέρας διοδεύσεως τοῦ 44ρ165, αν 


«ῃ βαθµίς Β.λ.Ζ ἀπαριθμεῖ τά σήματα πολικότητος 7 
ἀμφοτέρων τῶν διοδεύσεων τοῦ ἀϊρ]οχ καΐ ἐάν μεταξύ ϐ 
στοιχείων εΌρεθοῦν 2 σῖτονχετα πολιυκότητος 7 προσθέτει 
τό ἑλλεῖπον, ᾿Βάν εὑρεθοῦν 3 στουχεῖα 3 τότε προσθέτει 
ἙΈν στοιχεῖον πολιυκότητος ΛΑ. πελιυπῶς, εἷς τήν ἔξοδον τῆς 
πύλης ἐππομπῆς 3 ἅκαστος συνδυασμός ἀποτελεῖται ἀπό Ἱ 
στοιχεῖα ὑπό λόγον 4:71. Εΐϊς τήν εἴὔσοδον τῆς βοθμίδος 
τοῦ πολυδονητοῦ Ἑ, /Ε. συνδέετάιν καί ἡ ἔξοδος τοῦ ἐτέ-- 
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ρου 44 19 (διοδεύσεις π, ΑΔ). Μκολουδετ. ἕνισχυτής τῶν ση.- 
μάτων συνεχοῦ. ρεύματος κα ὁ δναμορφω” ἠξ. ενα "τά, σήμα-- 
τα παῦτα μετατρέπονται εἰς διαιόπάς ἡ ἁπολοταστάσεις μιδς 


φερούσης συχνόνΏτ ος. 


Λι ἀντίστοιχοι ΄διαδ ωασίαι λαμβάνουν χώράν μαί δι’ 
ν δι ὄδευσιν Ῥν. ὑπό χρονικήν ὅμως μετατόπισιν νσην. πρός 
τν. ἢμ ίσυ τῆς (πλήρους περιόδόν τοῦ πιατανομέως ἐππουπῆής 
Ῥὶς τὸν ντ ἰστοι ον βεβαίως κρέν ον, αἲ βαθμίδες μη, 
παΐ Βλ. 7 δέν καταλυμβάνον αν ὑπό νῆς Λ.ὁιὁδεύσεως ας. 
µένου ὅτν αὗται είναι πνιναί διά ὀμφονέρος ντάς διοδεύσε.- 
ποῦ ἆἱτ]οχ, ' 
"οταν ὑπό νο. ἔναντι Κέντρου ὄποσταλ ή σήμα. ἐπαναλκή-- 
Ψ ες Δθ τότε ὑπὸ τοῦ άπαρνθµη, 60 ἐπαναλήφεωε ᾿λήφεως 
ΑΔ ο. δίδεταν σον ὠιή ὀντόχὴ εἷς σέ ἁπαρνυμητίν έπα.. 
φολήηε ες ἐκποιιής οκ πνΕ, ὴ δι ὁποῖος ἔρεννε τ τάς ἁπολος-, 
φους οί. ς 
Φράσσεται ἡ διόταξ ις ἐκ ινήσεως ς λοὺς . παΐ δω, 
δέν ο ρονναὶ 'αἲ, σχετ κατ :ἓν τελαί Εκπομπής σημότων. 
πρὸς τό μηχάνημα ἐμπομπῆς. διά διοτρή του ταιν ἴάς  τᾶς 
τερµατ υιός σνσιευάς, Συν ελίδς ᾿ πρός τ ν πώ, ΠΠ 
δέν. ᾿ἀποστέλλονται νέα σήμάτα πατά την ὃ ιάρκε ναν τῆς ἔπα-- 


ναλήψεως. 


β) ο ειρόριυ ι] πόλη, Ἐκπομπῆς, ϕ' (ο) ὃ ὅστε νά ον 
στολή σΏημα Τρ. 


1) Διεγείρεταν ἡ πύλη ἐκπομπῆς: Ί (πει) ἃ σης νά ἆπος-'- 
σταλοῦν τά σήματα, τά ὁποῖα εἶχον ἁμοθηκευδη ε εἰς τούς 
Ταμιευτάς ο δε Τφ. : 

'Ἡ ἐπανέληφις' τῶν ἐν. όν α υμάπών λαμβάνεν χώραν συ-- 
νεχῶς μέχρις ὕτου δ{αμνοπῇ Ἡ ἀποστολή, τοῦ: ήματος η ἆ- 
πό τόν ἔναντι σταθµόν, ώ | 


20.93 . ο. εως” 
Β πά- "σήματα ἐν τοῦ" ας πομποῦ ἀφοῦ μετατ ραποῦν εἰς 
ατα συνεχοῦς. ρεύµατος, ἐνισχυθοῦν καί. ᾿ἀναπαραχθοῦν, 


ονταιν εἰς τάς ἀντιστοίχους διοδεῦσειξ . ασ τῆς 
ήφεως (1.Λ.), 


πά σήματα ταῦία εἰσάγονται εἰέ τήν πύλην λήφεως 
.) ἐν παραλλήλῳ καί ἐν συνεχείᾳ ἀποθηκεύονται, ὁ.. 
ς ἐν παραλλήλῳ, εἰς τόν ταμιευτήν λήψεως (1,Λ,). 


αυτοχρόνως τά σήµατα τῆς διοδεύσεως εἰσάγενται 
εἰς ο βαθμίδα ἀπαριθμήσεως παλμῶν 7 (Β,λ,σι), ἢ ὁποία 
ἄπαργόμεῖ µόνον τά βήματα Ἱ. Πό ἀποτέλεσία τῆς μετρήσε.. 
ω Ἐαλνοοι εἰς τήν βαθμίδα ἐλέγχου (1.Β.), ἡ ἑποῖα 
εἰς περίπτωσιν λήψεως ἐσφαλμένου λόγου 4.5 διεγείρει τήν 
βαθμίδα τοῦ ἀπαριθμητοῦ Ἐν δη λήφεώς (Λ.π.Λ). ἵἩΠ 
βαθµίς αὕτη ἀφ' ἓνός µέν διεγείρει τόν Λ.ΒΠ. ἀφ ἑτέρου 
δέ διεγείρει τήν βαθμίδα φραγῆς λήψεως (δ.Λ,}, ἐνά τῆς 
΄ { ΄ ο) ΄ / ΄ 9 
ὀποιας διακόπτεται ἡ ὃδός λήψεως ποός τὲ τηλέτυπον., 


ΊἩ βαθµίς Α.Β,Λ. εἶναι ἐπίσης δυνατόν νά διεγερθῇ 
ὑπό τῆς βαθμίδος ἐλέγχου (Β.Β.) ὅταν ληφθῃ σΏῆμα Ἰρ. Β-. 
πίσης ἡ βαθμίς φραγῆς λήφεως( ὅ,1.), διεγείρεται ὅταν 
ληφθῆ εἷς τῶν χαρακτήρων ἸαἩ, "ρα, 


᾿Πάν δέν συμβῇ µία ἔν τῶν ἀνωτέρω μνημονευομένων πε-- 
ριπτώσεων (δηλαδή ὁ λόγος 4:3 εἶναι σωστός καί δέν ἑλή- 
φθη σῆμα Ἠ, "αι ἤ "β"), πότε τά σήματα ἐπ τοῦ ταµιευ-. 
τοῦ λήψεως {31.Λ,), ὁδηγοῦνται εἰς τόν μετατροπέα Ἰῴδι - 
πος 7/5 καί εἰς τόν μετατροπέα τῶν ἓν παραλλήλῳ σημάτων 
εἰς σήµατα σειρᾶς (Π/Σ), εἰς τόν ὁποῖόν προστίφενται, ἓ-. 
πίσης παΐ τά στοιχεῖα ΒΚΚΙΝΗΣΕΩΣ καὶ ΣΠΑΣΕΩΣ. )Λιολουθεῖ 


λἆ 


βαθµίς ἐνισχύσεως, εἰς τήν ἔξοδον τῆς ὁποίας έμφαν [ζον-- 


΄ “΄ ιά [ή ΄ 
ται ἸἹανονιυκά σήματα συμφώνως πρὸς τόν Ιώδωώια Το 2, ης 


30.2.7, Κεντρικαί διατᾶξεις -- ἀρχή τοῦ συγχρονισμοῦ, 


"ολαι αἵ λειτουργίαι τοῦ σὐστήματοἑ λαμβάνουν χώραν 
εἰς προκᾶθορισμένους χρόνους τῇ βοηθείᾳ κπαβοδηγητ ικῶν 
παλμῶν. Συνολικῶς ἀπαιτοῦνται παλμοί 4 διαφορετικῶν συ. 
χνοτήτων, οἱ ὁποῖοι παράγονταἰ διά ποταλλήλου διαιρέσε.. 
ως τῆς συχνότητος ἑνός κρυσταλλικοῦ ταλαντωτοῦ 9600 Ἡν., 


Διά νά ὑπάρξη συγχρονισμός εἰς τς λειτουργίας τῶν 
δύο ἀνταποκρινομένων στοθμῶν, ὁ εἴἲς χαρακτηρίζεται ὡς 
κύριος καί ὁ ἕτερος ὡς διευθυνόµενος, Βΐς τόν κύριον 
σταῦμόν, ὁ διακόπτης δ (σχ, 198) εἶναι εἰς τήν ὄνω 9έ.. 
σιν καί οὕτως ἡ ἄνω σειρά τῶν διαιρετῶν τροφοδοτεῖ διό 
παλμῶν τούς πατανομεῖς ἐππομπῆς τῶν 4 διοδεύσεων, ἐνο 
ἡ πάτω σειρά τροφοδοτεῖ τούς κατονομεῖς λήψεως. 
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ΤΠ συχνότης 9600 Ἡρ διαιρείται διά 112(ΤΧΑΧΡΧΟ) καί 
ουνεπῶς οἱ παλμοί ἔχουν συχνότήτα 
. | 
85 π Ἡσ ὶ 
Ῥΐς τόν δυευθυνόμενον” σταβμόν, ὁ διακόπτης ὃ τίφε.. 
παν εἰς τήν κάτω Φέσιν καί οὕτως ἱ πατανεµηταί ἐππομπῆς 


ο 
-- .. ά 
παΐ λήψεως τροφοδοτοῦνται ὑπό τῆς ἁλύσεως τῶν κάτω ὄναι-- 


ρετῶν, οἱ ὑποῖοι συγχρονίζξονται ὃν τοῦ πυρίου σταθ' οὗ, 
ὡς ποσπτωτέρω. µ 


Πΐῖς ἀμφοτέρους τούς π - οἳ παλμοί διὰ τάς διο,- 
” : μ ἓ ΄ 
δεύσεις Ὦ,Δ εἶνοι µετατοπισμένο' κατά 1805 ἓν ᾿σχέσει πρός 
οὲ / 
πούὺς παλ''οὓς τῶν διοδεύσεων ΑΒ. 


ηλ) 
|), 


Γ πΤπ. Π. 

ἂι αν .- ... 

1 Ε]---ἕ-- ----- 
.. ε. ων ν 


α) Σἤμα λήφεως | 

ο) Παλμοί συγχρονισμοῦ-παραγόμενοικκατά τήν-διέλευσιν 
τοῦ σήματος ἀπό τό 0. . : 

Υ) Ορθογωνικοί παλμοί προερχόµενον ἆπό τόν διαιρέτην συ.- 
χνοτητ ος. ι ς 


μα] 

Διά τόν συγχρονιόµόν τοῦ διευδυνοµένου σταθμοῦ χρῖ- 
σιμοποιοῦνται οἱ λαμβανόμενοι παλμοί, οἱἵ ὑποῖοι µετά τόν 
ἐνισχυτήν παλμῶν ὁδηγοῦνται εἰς διάταξιν ἐλέγχου, ἥπνς 
ἔν τῶν παλμῶν διπλοῦ ρεύματος {σχ. Ί91α), παράγει παλμού- 
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μιᾶς φὀρᾶς εἷς ἐκάστήὴν ὃ ιάβασιν τῶν πολμῶν Ἱδιπλοτ ρεύ-. 
µατος διά τοῦ μηδενός (σχ, 191β). ΟΥ παλμοί οὗτὸι ὁδη-. 
γοῦνται εἰς τήν διάταξιν συγκβίσεως, εἰς τήν ὁποίαν }.. 

δηγοῦνται καί οἵ ὁρθογωνικοί παλμοί ἀπό τήν ἄξρδον τοῦ 

διαιρέτου Δ, {σχ, 131Υ).. 'Βάν τό μέσον τῶν παλμόν συγ.. 

χεονισμοῦ σὐμπέση µέ τήν ἐναλλαγήν µεταξύ ἀρνήησιιςῦ καί 
δετυμοῦ παλμοῦ (χρον ὑκή στιγµή ὅρ), ἐδτα οὖδεμίω τόσις 

παράγεται ὑπὸ τΏς διατόξεως συγκρίσεως (Λ.Σ.), 


3 5 ” ὴ: ον. ἡ ηή Ἂ 4 ζ 
'Βάν οἱ παλμοί συγχρονισμοῦ ἐμφανισθοῦν μέ παθυστέ.. 
ρησιν (ἔ,}, τότε παράγεται θετή τάσιςιν ἐνδι ἐάν' ἔνφαν νι. 
ος κ αν ο ' ΄ 9  Φ Πί / :ψ 
σδοῦν µέ προπορείαν ἐὅολν παράγεται, αρνητική τόσις, )Λ., 
ρ ’ ς ” ο ρας / 3 8 
νσλ ὄγως' πρᾶς τῆν πολιυκόπτητα πΏς παραγοµένης πάσεμας ὀλε.. 
γείρεται ἡ µία ἐν τῶν βαθμίδων ἐλέγχου υ, ἩὍ τι ἡ ὑποίάὰ 
νο, : ΄ “  ὦ μα ο μρι ρε “ ὶ 
Εξαναγιόξ.ι τόν διαιρέκην Δ, νά Εάρη)έσῃ δναίρεσιν -.ὖ 
. . ος ο ο ὦ / 
ἡ 118 ἀντί τῆς πανον ικ{]ς Ἱ5τ. Δόγῳ τῆς ἆο τόμου τούτης 
.”” 9. 4 ο -- κ 
μεταβολῆς τῖς διαυρέσσεως, η φᾶσις τς συχνότνητης σαοῦ δι. 
΄ ω- ὁ : Γ-ν ὴ-ά κ 9 
ανρετου Δ, µεταβάλεται χοτά «ΤΠ τῆς περιόδου τοῦ Νε. 
. . ι : -- ε] ος νω 4 - ᾿ 
ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ εἷς μδτατοπισιν τῆς φᾶσεως τῶν πολ... 
δν, ή .. ο “Φ .- ΄ / 9 
μῶν ἐξόδου κατά 1:80 τῆς διαρκείας τοῦ στοιχείου (εἰς 
ας ο. κ ον. υ : νο όα ί , ῤ - 
λειτουργίαν 4 διοδεύσεων), "Ἡ διαδι:ασ ᾳ αὑτη ἐπαναλομ.- 
{ ΄ ΄ οὖν ον -- . 
βάνεται μέχρις ὅτου ἐπέλθη πληρης συγχρονισμός ον δύ5 
σταθμῶν., 


” 
.4 


.. 


'Βόν μεταξύ τῶν ΝΡρυσταλλυκῶν γεννητριῶν τῶν δές στα... 
ομῶν ὑφίστατο διαφορά συχνότητος, 9ά ἦτο δυνατόν νά ἐ- 
ξισοῦτο αὕτη συνεχῶς διά τακειμῶν μετατοπίσεων φάσεως 
τοῦ διαιρέτου Δι. Διά νά ἀποφευχθῇῃ τοιαύτη διαδικασία 
διορθώσεως, αἲ βαθμίδες ἐλέγχου Ὁι καί Ὁ, θέτουν, µέσω 
τῶν ἐπαφῶν ὃν ὃν, εἷς ἀριστερόστρόφον ἤ δεξιόστροφ»ν 
πμ ύνησιν τόν πινητῆρα Μ, ὕστις τροποποιεῖ τήν θέσιν τοῦ 
δροµέως εἰς τόν µεταβλητόν πυκνωτήν ᾳ τοῦ πρυσταλλικοῦ 
ταλαντωτοῦ, 


ἕ 


50,7.4. Λιάταξις ὄνάπαραγωγῆς τῶν παλμῶν. .. ἀποσυνδέσεως 
συγχρονισμοῦ. 


᾿Ἠπειδή τό σῆμα εἷς τήν ἔξοδον τοῦ ἐνισχυτοῦ συνε.. 
χοῦς ρεύματος εἶναι, βεβαρυμένον διά παραμορφώσεων ,πρέ.. 
πει πρό τῆς ὁδηγήσεώς του εἰς τόν κπατανοµέα λήψεως νά 
ἀναπαραχθῇ, Ποῦτο ἐπιτυγχάνεται ὑπό τῆς διατάξεὼς ἄνα.. 
παραγωγής δα, },  ὁ ο ὗα παράγει ὁδοντωτούς παλμούς ͵ 
πολικότητος ὁμοίας µέ ἐπκείνην τῶν παλμῶν. τοῦ σήματος 
(σχ, 198β). πό πλᾶτος ὅμως τῶν ὁδοντωτῶν. παλμῶν λαμβά.. 
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νει τήν πανονυκήν τυµήν ἐάν τό πλάτος τοῦ. ἀντιοτοίχου 
παλμοῦ τοῦ σήµοτος διατηρεῖται σταδερόν ἐπί Ἐ τουλόχι-- 
στον χρόνον {σχ. 198α). Π.χ. μεταξύ -ὅ,--ε, πό σημα ἔφβας 
σεν ἐσφαλμένον καί δι΄ αὐτό παρήχθη ὁ μἰκροῦ “πλάτους παλ-- 
µός Κ. Οἱ ὁδοντωτοί παλμοί χρησιμοπανοῦνται διά τήν δι-- 
έγερσιν τοῦ πολυδονητοῦ ἩΝι /Ν. { ὃ ὄποῖος παράγει Ἕνα ὁμ-, 
Φογων νκόν 'παλμόν νά ἔκαστον ὁδοντωτόν (σχς 198γ).'"οτὸν 
ὅμως -φθάση ὁ παλμός Ἑ, λόγῳ τοῦ μ«προῦ τὸυ πλάτους δέν », 
ἠνατρέπέταυ: ἡ κατάστααις τοῦ πολυδονητοῦ, ὅστις' ἐξακολου- 
θεῖτ καῄ παράγει ἀρνητικόν παλµόν, Οὕτω, πρός. τόν κατανο.- 
µέα λήφεως ὁδηγεῖταν ἐσφαλμένον σῆμα, τό ὁποῖον ἀναγνω-- 
ρίζεται ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ὥστε νά ἐκπινήση ἡ διαδικασία ἐ-- 
παναλήψεως (σῆμα πο Ἠλ λπο Ιςττ]ς πα -κ πω, 

ἵἩ ἄφιξις ὅμως ἐσφαλμένων σημάτων ὁδηγεῖ παζ: εἷς. συ-- 
νεχη ἀπασχόλησιν τῶν διατάξεων συγχρονισμοῦ, διότι ἑκά- 
στη. ἑπψμλεένῃ ἑλλαγή εἰς τήν πολ νκότητα τοῦ σήματος πα-- 
ράγξἒιν Ναί Ἔ ν  ω ημώρις η ῥ ωρα »ὸ 


Ἶα παλμόν συγχρονισμοῦ.. 


Σχ: 198 


"οταν ἡ συχνότης ἐμφανίσεως ἐσφαλμένων σημάτων εἶναι. 
µεγόλη τότε εἶναι σκόπιµος”-ἡ διακοπή τῆς λειτουργίας 
τῶν διατάξεων συγχρονινσμοῦ. Ἱρός τοῦτο οἱ ὁδοντωτοί παλ-- 
µοί ἀπό τήν διάταξιν ἀναπαρὰγωγῆς ὁδηγοῦνται εἰς. πό κύ-- 
Άλωμα δοκἰμῆς (Κ,Δ.), εἰς τὸ ὁποῖον ἐπίσης ὁδηγεῖται παΐ 
ᾗ ἔξοδος τοῦ διαιρέτου Δι. Τό κύκλωμα δοκιμῆς εἶναι εἲς 
πολυδονητής µέ δύο εἰσόδους, ὁ ὁποῖος ταλαντοῦταν συνε;- 
χῶς ὅταν οἱ ὁδοντωτοί παλμοί ἔχουν κανόν ἠλάτος,οἳ ὁρ- 
Φδογωνικοί παλμοί τοῦ διαιρέτου Δ, ὁδηγοῦν τόν πολυδονη-- 
τήν εἰς τήν ἠρεμίαν, οὗ ὁδοντωτοί εἷς:θέσιν ἐργασίας 
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πο, Όταν ὅμως ἀφικνοῦνται παλμαί μικροῦ πλάτους (ὅ.. 
πως ὃ κ Ἐἰς τό σχ.. 198β), ὁ πολυδονητής παραμένει. εἷς 
θέσιν ἠρεμίας, διότι οἳ παλμοί οὗτοι δέν. εἶναι Ἰκανοί 
νά τοῦ ἀνατρέφουν τήν πατάστασιν, | 
ο Βὶς πήν θέσιν ἠρεμίας τοῦ πολυδονητοῦ φορτίζεται, ς 
εἰς πυκνωτής, τοῦ ὁποίου ᾗ τάσις, µετά τήν ὃθιξῖν άρκε.--' 


ο ή ος ΄ 
πῶν παλμῶν μικροῦ πλότους, ἀνέρχεται εἰς τοιαύτῃν. τιμήν 


ὥατε νά διεγερθῇ, κατόπιν σχετιωκῆς ἐνυσχύσεως, ὁ ρωστήρ 
Β.. Β  ἐπαφή τούτου τ (σχ, 196) ἀποσυνδέει τά κυκλώματα | 
συγχρονισμοῦ. | ῃ 


ΤΙ. ΜΕΕΛΔΟΣΗΣ ΔΟΡΩΝ. -.. 


σ1.ή- Βἐδαγωγής ος 


Δοτά, εἶναι Κωδ ιποποιημέναι, ὑπό φηφιακήν µορφήν, 
πληροφορίαι, µεταδιδόµεναι, συνήθως, ὑπό μεγάλην ταχύτη-. 
τα. 

' Βὶς τήν τεχνικήν τῆς ἐπεξεργασίας τῶν δοτῶν (ἀδ{α), 
µέσῳ ᾖλεπτρον ικῶν ὑπολογιστῶν (σοι πτθτ}, ἀποκτᾶ συνεχῶς 
µμεγαλυτέραν σηµάσίαν Ἡ εἰς μακράς ἀποστᾶσεις µετόδοσις 
τῶν δοτῶν, Ῥοῦτο διότι ὁ ἠλεκτρονικός ὑπολογιστής μιᾶς 
ὑπηρεσίας π.Χ μιᾶς Πραπέζης πρέπει νά εἶναι εἰς θέσιν 
νά λαμβόνη καζ νό ἀποστέλη πληροφορίάς πρός τᾶ διάφορα 
“Ὑποπαταστήματα εἰς ἐλάχιστον, πραητικῶς, χρόνον. 


Γενυκῶς, ἡ ὀπεξεργασῖα τῶν δοτῶν -λαμβάνει χῶραν εἰς 
τρεῖς φάσεις; 


-- Συγκέντρωσις τῶν δοτῶν ἑνός ἀπομεμαιρυσμένου «Ύπο-- 
ιά , κ. - 
παταστήµατος παΐ µετάδοσίς των πρός τόν ἠλεχτρονικόν ὑ-- 
πολογιστήν.- . κ τος ο «ο δώ ο - ορ μρών 


απο 


"πε Επεξεργασία τῶν δοτῶν ὑπό τοῦ ὁπολογιστοῦ.. "| 


Ωπ.  Μετάδοσις τῶν ἀποτελεσμότων τῆς ἐπεξεργάσίας πρός 
τό, "Ὑποκατάστημα;,. ο μα. Ὁ αυ πο» 


Ες: τή μετάδοσιν τῶν δοτῶν διακρίνονται δύο περί;. 


πτώσεις .. οὰ Ἔ 


-- 


ᾱλ Λί πληροφορίαι μεταβιβάζονται πρός τόν ὑπολογι.- 


ο ῷ 


στήν ἄὄνευ καθυστερήσεως, εὖὐθύς ὡς ἀφιχθοῦν εἰς τό 'Ὑπο- 
κατάστημα, 


| β) Συγκεντροῦνται αἱ πληροφορίαι ἑνός συγκεκριμένου 
χρονικοῦ διαστήµατος καί μεταβιβάζονται εἰς εὔδετον χρό-- 
νον. : 


Ώϊὶς τήν πρώτην περίπτωσιν ἢ γραµµή πρέπει νά εὑρί-- 
σκεται συνεχῶς εἰς τήν διάθεσιν τοῦ ἄποστολέως, ἐνῶ εἰ 
τήν δευτέραν, Ἡ γραμμῇ διατίθεῖαιυ εἰς ἄλλας χρήσεις να 
χορηγεῖται εἷς τόν ἀποστολέα τῇ αἰτήσει του. 


.. Β τεχνική τῆς µεταδόσεως δοτῶν ἀσχολεῖται µέ τήν τα-- 
χείαν παΐ ἀσφαλῃ μετᾶδοσιν τῶν πληροφοριῶν ὑπό φηφνακήν 
μορφήν. | 


31,2. Μέθοδον µεταδόσεως, 


ην. ἓχ τῶν σπουδαιοτέρων προβλημάτων εἰς τήν μετᾶδο- 
σιν δοτῶν εἶναι ἡ ἐξεύρεσις τοῦ προσφορωτέρου συστήµατος 
µεταδόσεως προκειµένου νά ἐπιτευχθῇ μεγίστη ροή πληροφα-- 
ριῶν ὑπό χαμηλόν συντελεστήν ἐμφανίόεως λαθῶν. Πρός τοῦ- 
το ὑφίστανται δύο μέθοδοι µεταδόσεως : 


α) Μετάδοσις ἐν σειρᾷ, Χαρακτηρίζεται ἐκ τοῦ ὅτι ὅ- 
λα τά στοιχεῖα ἐκ τῶν ὁποίων ἄπαρτίζεται ἕν σῆμα, Λωδι- 
κοποιηµένον κατά τό δυαδικόν σύστηµα, μεταβνβάζονται εἷς 
διαδοχιωιά χρονικά διαστήματα. Βὶς τό σχ. 199 δευπνύεταν 
ἡ ελ ωτδαι. ἓν σειρᾷ µεταδόσεως ἑνός σήµατος (ὑπό δυα-- 
διιήν µορφήν). Ἰό σῆμα, ἀποτελούμενον ἓξ { στοιχείων εἷ-- 
σάγεται ες τόν διαμορφωτήν συχνότητος, Βϊς τήν ἔξοδον 
τούτου ἐμφανίζεται σῆμα ἀποτελούμενον ὃν τῶν χαρακτηρν- 
αμα συχνοτήτων Ἐι (ἀντιστονχεῖ εἰς παλµόν 1) καί Ἐ, 

0). 


β) Μετάδοσις ἐν παραλλήλῳ., Βἰς τήν ἐν παραλλήλῳ µε- 
τάδοσιν, εἷς συγκεκριμένος ἀριθμᾶς στοιχείων, π.χ. τά 
στονχεῖα ἑνός σήματος ἀβί8, μεταδίδεται ταυτοχρόνως .Εΐς 
τό σχ. 200 δεικνύεται ἕν σχετικόν παράδειγµα. Οἳ ἀναζη-- 
: πηταί τῆς δἰατρήτου ταινίας ὁδηγοῦν τάς ἐπαφάς 1-8. "οταν 
ὑφίσταται ὁπή εἷς τήν δινάτρητον ταινίαν Ενεσκώσι μέ 
ή ἡ ἀντίστοιχος ἐπαφή κλείει, ᾿Αντνθέτως ἢ ἐπαφή πα- 
ραμένει ἀνοιντή, ὅταν δὲν ὑπάρχει ὁπή (ἀντιστοιχεῖ μ 


{΄ 
0”), "Ἕκαστον κύκλωμα ταλαντώσεων συνεργάζεται µέ δύο 
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Ἡκθη, "Όταν ὅμως ἀφωινοῦνται παλμοί μικροῦ. πλάτους εν. 
πως" ὁ τ Ἑἷς τό σχ. 196β), ὁ πολυδονητής παραμένει. εἰς 
θέσιν Ἠρεμίας, - διότι οἱ παλμοί οὗτοι.δέν εἶναι. ἱκανοί 
νά τοῦ ἀνατρέφουν τήν πατάστασιν͵, 


ο Εῖΐς. τήν έν Ἄρεμίας τοῦ πολυδονητοῦ φορτίζεταί 
εἷς πυκνωτής, τοῦ ὁποίου ἡ τάσις, µετά τήν ἵφιξιν άρκε--' 


τῶν παλμῶν μ.νηροῦ πλάτους, ἀνέρχεται εἰς τοιαύτην τιμήν 


ὥστε νά διεγερθῆ, κατόπιν Ἴσχετ ωχ ῆς ἐνυσχύσεως, ὁ Ρωστήρ 
Β.Π. ἐπαφή τούτου τ (σχ. 196) ἁποσυνδέει τά κυκλώματα 
συγχρονσμοῦ. . | | 


πα. ος «ΔΟΕΩΝ., 
ας εδω 


Δοτά, εἶναι κωδικόποιηµένας, ὑπό ὁ φηφιω ήν μορφήν, 
πληροφορίαι, µεταδιδόµεναι, συνήθως, ὑπό μεγάλην ταχύτη.. 
τα. 


') Βὶς τήν τεχνικήν τῆς στ τῶν δοτῶν (αεί), 
μέσῳ λεκτρον μκῶν ὑπολογνστῶν. {σοι αξθγ), ἁπόκτᾶ ,συνεχῶς 
µεγαλυτέραν σηµασίαν ἡ εἰς μαπράς ατάκες μετάδοσις 
τῶν δοτῶν, Ποῦτο διότι ὁ ἠλεπτρον κ ὃς ὑπολογιστής μιᾶς 
ο σε ωστα μιᾶς πραπέσς- πρέπει νά εἶναι εἷς θέσιν 

λαμβάνη καί νά ἀποστέλη πληροφορίάὰς πρός τά ὃ ιάφορα 

ἱπκοκσταστήματα εἴε ἐλάχιστον. ο χρόνον, 


Γενικᾶς, 4 ἁεεεργτοτς- "τῶν δοτῶν. χαμβένει χῶραν εἰς 
τρεῖς φάσεις : 


Ξ. Συγκέντρωσις τῶν δοτῶν ἑνός ἀπομεμακρυσμένον "Ύπο-- 
παταστήματος καί Εετάδοσίς τῶν πρός τόν ν. Ίλεπτρον υκόν ὑ-. 
κκ ΧΗι : 


ο να. ανα 
., -. Ὁ . 


Ἠπεξεργασία. τῶν δοτῶν ὑπό τοῦ ὑπολογιστοῦ. 


κ. Μετᾶδοσις τῶν ' ἀποτελεσμάτων τῆς ἐπεξεργάσίὰς- πρός: 
τὸςν πο κάστημα» ο. "ων Ὁ- 


ος; {αὐν" μετάδοσιν τῶν : δοεῶν κ οκοος - 
πτάσεις 


.. 


ον Λί πλοροβδρ τα ρεπαβιράδονται πρός τόν οι 


αδο 
στήν ἄνευ καδυστερήσεως, εὖθύς ὡς ἀφιχθοῦν εἰς τό "Ύπο- 
ή 
κατάστημα. 


β) Συγκεντροῦνται αἱ πληροφορίαι ἑνός συγκεκριμένου 
χρονικοῦ διαστήματος καί μεταβιβάζονται εἰς εὔθετον χρό-- 
νον. 


Ώϊὶς τήν πρώτην περίπτωσιν ἡ γραµµή πρέπει νά εδρί-- 
ὄκεται συνεχῶς εἰς τήν διάθεσιν τοῦ ἀποστολέως, ἐνῶ εἰ 
τήν δευτέραν ἡ γραμμή διατίθεῖαι εἰς ἄλλας χρήσεις να. 
χορηγεῖταυ ος τὸν ἀποστολέα τῇ αἰτήσει του, 


εσα τεχνική τῆς µεταδόσεως δοτῶν ἀσχολεῖται µέ τήν τα-- 
χείαν καί ἀσφαλῆη µετάδοσιν τῶν πληροφοριῶν ὑπό φηφιακήν 
μορφήν, | 


31.2. Μέθοδοι µεταδόσεως, 


ην ἓκ τῶν σπουδαιοτέρων προβλημάτων εἰς τήν µετάδο-- . 
σιν δοτῶν εἶναι ἡ ἐξεύρεσις τοῦ προὀσφορωτέρου συστήµατος 
µεταδόσεως προκειµένου νά ἐπιτευχθῇ μεγίστη ροή πληροφο-- 
ριῶν ὑπό χαμηλόν συντελεστήν ἐμφανίόεως λαθῶν. Πρός τοῦ-- 
το ὑφίστανται δύο μέθοδοι ποσο. 


α) Μετάδοσις ἐν σειρᾷ:. Χαρακτηρίζεταν ἐν τοῦ ὅτι ὅ- 
λα τά στοιχεῖα ἔκ τῶν ὁποίων ἁπαρτίζεται ἕν σῆμα, πωδι-- 
κοποιημένον κατά τό δυαδικόν σύστηµα, μεταβιβάζονται εἰς 
διαδοχικά χρονικά διαστήματα, Ἶϊὶς τό σχ. 199 δεικνύεται 
ἡ περίπτωσις ἓν σευρᾷ µεταδόσεως ἕνός σήµατος (ὑπό δυα-- 
δωιήν µορφήν). Ίό σῆμα, ἀποτελούμενον ἐξ Ἱ στοιχείων εἰ.- 
σάγεται 8 τόν διαµορφωτήν συχνότητος, Ἑΐς τήν ἔξοδον 
τούτου ἐμφανίζεται σῆμα ἀποτελούμενον ἓκ τῶν χαρακτηρν- 
αμα συχνοτήτων Ἐν, (ἀντιστοιχεῖ εἰς παλμόν 1) καί Ἐ, 

0). 


β) Μετάδοσις ἐν παραλλήλω. Τὶς τήν ἐν παραλλήλῳ µε-- 
τάδοσιν, εἷς συγκεκριμένος ἀριθμός στοιχείων, π.χ. τά 
στοιχεῖα ἑνός σήματος ἀβΐ8, μεταδίδεται ταυτοχρόνως .Βἰς 
τό σχ. 200 δεικνύεται ἕν σχετυκόν παράδειγµα, Οἱ ἀναζη-- 
' πηταί τῆς δἰατρήτου ταινίας ὁδηγοῦν τάς ἐπαφάς 1-8."Οταν 
ὑφίσταταν ὁπή εἷς τήν διάτρητον Ταινίαν το μέ 
ες ἡ ἀντίστοιχος ἑπαφή κλείει, Αντιθέτως ἡ ἑπαφή πα-- 
ραμένει ἀνοιπτή, ὅταν δὲν ὑπάρχει ὁπή (ἀντιστοιχεῖ μ 
αοἩ)}, "Ἔκαστον κύκλωμα ταλαντώσεων συνεργάζεται μέ δύο 
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: 

ἐπαφάς, 'Ἠάν αἱ δύο ἐπαφαί εἶναι ἀνοικταί (10 ο). τό 

κ Όηλωμα ταλαντώσεων ιά ρά γα. τήν ὑφηλοτέραν συχνότητα, 
Αντιθέτως παράγεται ἡ χαμηλοτέρα συχνότης Μι ὅταν αἲ 
δύο ἐπαφαί εἶναι ηλεισταί γηαὸ Ἠϊς τό πα άδειγµα τοῦ 

σχ. 200 ἐξ ἑκάστου κυκλώματος τολαντύσεων .. δυνατόν 
: παραχθοῦν 4 διαφορετικαί συχνότητες, ἀλλ᾽ ἐκπέμπεται.- 
ος μλλας. µόνον µία. Οὕτω, κατά τήν διάρκειαν. ἑνός στοι.- 
χείου (βήματος ἐππέμπονται δύο Β1ΐ ἀνά κύκλωμα ταλαψ. 

τώσεων (διότι συχνότης τοῦ πυκλώματος ταλαντώσεων καθ. 
ορίδεται ἀπό δύο ἐπαφάς ) ἤτοι «συνολιυκῶς ἐπ τῶν ως 

Κλωμάτων ταλαντῴσεων ἐππέμπονται; ἠχρ-β Β48, 


Τ φή 8. ο, 4 . αδό ς 
21.2. Γενική µορφή νός συστήµατος µεταδόσεως δοτῶν, 


Βὲς τό σχ, 204 δευκνύεταὶι ἡ βασική κατασκευή ἑγός 
ευστήματος µεταδόσεως δοτῶν, Πῖς τάς τερματιλάᾶς διατά.. 
ξε ές, ααξαί ἀλήκουν, | | | 
αι δω κ ο 

Ια) Πημήσμαί ἀποδέμτης βία (συσκευό  ιοδρνδτα. 
νέαεν δὐόμενῆ διατρήτων καρεᾶν ουσχευή μαγνητικῆς ἐν 
νίάς | µαγνηκ ιοί ἔνταμιευταί ἡλῆν λε 


Βν ος ναί ταχύτητος, Πϊς τήν πλευ. 
ράν ἐκπομπῆς, μετατρέπει την ἐκ τῆς πηγῆς παρεχοµένην 
πληροί ορίαν εἰς Χατόλληλον, διά τό σύστημα µεταδόσεως 
πωδικην µορφήν- καί ταχύτητα µεταδόσεως Βἰς τήν πλευράν 
λήψεως δρᾶ ἀναλόγως, 


ο τς β) Ἱετατῤοπεύς πώδ νη 


Γ 


) Διάπόξις ῃ οστασίας ἀπό λάθη, "ην ἐν τῶν σπου.. 
δαιοτέρων προῤλαπά τον Ενς τῃην τεχνικήν τῆς µεταδόσεως 
ὃ οτῶν εἶναι Ἡ «ἐκλογή τοῦ καταλλήλου συστήµατος προστα.. 
σίας ἐ λαθῶν, "Έχουν προταθεῖ μεριπαί μέθοδοι, ἐκ τῶν 
ὁποίων ἡ µία ὁμοιάζει µέ τήν µέβθοδον αὐτομότου δ ιορθώ.. 
ὅξως τῶν λαδῶν. τῶν συστηµάτων μπα τν 


ΓΗ δια ωριστικ δέσις, ὡς προκύπτει καί ἐκ τῆς ὀνο.. 
μασίας της» διαχωρίδει τάς τερματικά διατάξεις ἀπό τάς 
διατάξεις µεταδόσεως, αἱ χρησιμοποινούμεναι γραμῄαί διά 


τήν ζεῦξιν τῶν δύο ὡς ἄνω τμημάτων (γραμµα{ διαχωριστι.. 


κῆς θέσεως) πρέπει νά ἔχουν συγκεκριµένας ἰδιότητας -αί 
ὁποῖαι ἔχουν καθορισθῇ διεθνῶς. Αἱ σπουδαιότεραι τούτων 
ε ναν, . 


Δυναμικόν σήµατος. ἀ5.,, 325 ο] 
-ὖ ο. Ρ Το1 τ ἕναντι γῆς, 


«Σύστημα µεταδόσεως ὁσταν (απΐα 


|) 


λατ παώο- ο -ᾱ 


ΡιἈτὶ΄ Μενατροπούς νώδωσς μαί ἑρκύτατος 
πι Δες βροδτασίας ἀπό Πάδπ . 
«οι κά ο κής ἁῥδοδκαμαρθοσΥής 0 ο ελα) 
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᾽Αντίστασις τοῦ κυκλώματος εἶσόδου,: Μεταξύ κωΠΚω. 


'Ἡ χλίσις τῶν παλμῶν ἄσέα δέν πρέπει νά ὑπερβαίνη 
τά 33 τῆς ὀνομαστικῆς διαρκείας τοῦ στοιχείου (ὅταν ἡ 
γραμμή τερματίζεται εἰς ἀντίδτασιν 3 Κω; ἡ χωρητιυκότης 
τῆς Ὑραμμῆς εἶναι 3/5 πἩ καί ὁ παλμός τοῦ σήματος µετα.. 
βάλλεται ἆπό τά 35. Το] τ εἷς --ὗ πο Ἡ. ν 


ος Αί διατάξεις µεταδ όσεως δοτῶν χρησυμοποιοῦν  ὅλα 
τά ὑπάρχοντα συστήµατα ὑπερθέσεως, Δηλαδή ὑπέρθεσι;, διά 
Ἀ 2 τσ 3 , . ΄ 
κατανομῆς χρόνου (208, ΜΌΧ) ἤ διά κατανομῆς συχνότητος, 
Ες τήν ὑπέρθεσιν διά κοτανομῆς συχνότητος χρησιµοποι.. 
οὔνται ὅλά τά γνωστά συστήµοτά ὃ ναβόρφώσεως (πλάτους, 
συχνότητος, φάσεως) ἀλλά κυρίως χρηΦιμοποιεῖται ἡ ὅτα -- 
µόρφωσις χατά συχνότητα ΤΠ. κ δα | 

'Ἡ χρησιμοποίησις τῆς καταλλήλδυ ὑδοῦ µεταδόσεως ἑ.- 

ξαρτᾶται, ἀπό τό εὖρος συχνὀτήτων τῶν συσκευῶν ὑπερθέσε-. 
ως (τό ὁποῖον ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ταχύτητα µεταδόσεως ,τό 
εδος ὅ ναβορφώσεως ηλπ.), Οὕτω χρησιμοποιοῦνται: 


ἄ) Ῥηλεγραφικαί γραμμαί (Πο]ος, ΜΟΧ κ,λοπ.) 
β) πηλεφωνικαί διοδεύσεις " ο 


Υ)'0δοί µεταδόσεως εὗρείας περιοχῆς συχνοτήτων, 


| Π.χ. µία τηλεφωνική διόδευσις- (20053400. Ἡς), εἶναι 
ἱκανή νὰ δεχθῃ σήµαία δοτῶν µεγίστης  παχύτητος 4ὁρονή1/ᾳ, 
Εὶς ὑψηλοξέρας ταχύνητας χρησιμοπσιεῖταν ἡ ζώνη μιᾶς βα.-- 
πες πρτομάδος 6ο-108 ΣΠρ (4οοσο; 15/9), ἤ βασικῆς 
δευτεροµάδος Ἰ9-.552 ΚἩπ {200.000 Ῥάτ/9) ὕ ἡ ζώνη ἑνὸς 


κα 


σνοτήµατος 190 τηλεφ, διοδεύσεων -1..556. ζης (450, 00084 4/8) 
Βίς πλέον ὀφηλοτέρας τάχύτητος διατίθεται ἡ ζώνη μιᾶς: 
"'βασιιῆς πβιτοµάδος. (1232 ΚΕ.) Ἡ βασικῆς τεταρτοµάδος 
(σ67ρ παν ντα 


- 


5 .. 


51.4, Δναμορφωτής--᾿ Απόδ ιάμορφωτής. (Δ--ά τῶν συστ 
ἆδτδ8, τμ τετ πρ σε. 


Ἐὅ διάγραµµα ἑνός Λ.Α (ἤ Μοβοι) διά µετάδοσιν ἐν 
σειρᾷ δεικνύεται εἷς τό σχ, 2069, Χρησιμοπονεῖταιν διά 
πήν µεταβίβασιν δοτῶν ὑπό δυαδ ιυκήν µορφήν καί ἑργάζεται 
: διά ὃ ιαμορφώσεως συχνότητος, διά ον προ 


ας ἀ, - --ᾱ- λα ὖνα- «ας Αιξ. ----ἳ καμμια --. α ἃ  Ὁ ᾱ ωρα | - ϱ-κο ιν ὌἛμω. .-..- νὰ ως. ν΄ 


Γι πό 
εβρ οξ βρες σέ: | Ππ κ Ἕμρμη 


λα 


Δέυτης. 
Εορδιιωῆς Φίῤῥεήσεω., 
ζ---- απ 5 .» μας - τες αν οἱ ο. 
ή ῥ ν ή ας 


ἃ 


-- 


ο οὐ Ἑ Ἕλες ο στ]... 


ὠ Ἐφὶ 
ο. 


ι 
ο 


ϱπ. ϕ ΄ ς- / 4 ) 
.. εραασνωιόν- διάγραμα -ἁ δικό 1353 μέ δ/ῃ 


"Ὅλως φαίνεται εἰς τό σ ῆμα, ὑφίστανται δύο διοδεύ.. 
σεις: Μία πυρία διόδευσις διό τήν μετάδοσιν τῶν δοτῶν 
ναί μία βοηθητική διόδευσις διά τήν λειτουργίαν τοῦ ου.. 
στήµατος προστασίας ἐκ λοθῶν, Εἰς τό σχ, 203 ὀεικνύονται 
ο} καροπτηριστ υια συχνότητες καί αἳ ζῶναι συχνοτήτων 
τη γυρίος παί τῆς βοηθητ ωιῆς διοδεύσεως , 


ἵωσ ὁδός μεταδ όσεως εἶναι δυνατόν νά χςησιμος οιηθῖ 
εἴτε µία φερέσυχνος ν ηλ ΄ ὁ νόδευσις εὔτε µι.. δισ οα.-. 
τος τηκεφωμινή γραμμή. Ῥΐς τήν τελευταίαν περύπτωσι,; χρη-- 
σιμοποινεῖται ἡ συσπευή ρεταγωγῆς , ἡ ὁποία περιλαμβόνει 
διαφορικόν μετασχηµατιστ ἦν παΐ μεταγωγ ιωκάς διστάξεις διά 
τήν ζεῦξιν τῆς γραμμῆς µετό τῆς τηλεφων ει ῆς ονσπευῆς, 


Αὶ βσσυµαί μονάδες τοῦ πομποῦ (6 ναμορφωτῆς ΡΗ, ἐἑνι.-- 
σχυτής, φίλτρον ζώνης) καί τοῦ δέχτου (φίλτρον ζώνης ,πε-- 
ριοριστής, θυευκρινιστής, φίλτρου’ ὃ νελεὔσεως χαμη]ῶν συ.. 
λνοτήτων, ἐνισχυτής) δέν διαφέρουν ἐ ἀπὸ τάς ἄντιστς ίχους 
μονάδας "ἑνός τηλεγραφικοῦ συστήµατος ἩΜ. Πέραν αὐτῶν εἰς 
τήν ὁδόν λ' Ίφεως εἶναι δυνατόν νά χρησιυροποιτλῇ ἐξισωτής 
τῶν δισφορῶν ὀἀποσρέσεως μαί χεόνον διαδρομΤέ (1ο) 


Ἀσροντ. θικυότττας, τᾶς Χοςουτ. οωαάτητες, τες, ῥνοῤεβεσως ἁαζα 
ολ οος ως ον 
- / ο 
3 -Ἑ 1300 λ ο μι 
δ Ἐ Ε:2 ο δα -ἲ 0 ειπνοτήτωυ τῆς 
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-"Ὄχσματα σνκνρτήτων- εἰς Δ-Α 1290. οἱ ἐ/5 
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